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30 октября 2013 года Верховный Главнокомандующий Вооружёнными 
Силами Российской Федерации Владимир Путин провёл тренировку по уп- 
равлению Вооружёнными Силами РФ. В её динамике проверялись система 
‘управления Вооружённых Сил, надёжность прохождения учебных приказов 
и сигналов от Центрального командного пункта Вооружённых Сил РФ до 
командных пунктов соединений и воинских частей, входящих в состав 
Стратегических ядерных сил, а также функционирование системы в0з- 
душно-космической обороны России. К тренировке привлекались стратеги- 
ческие бомбардировщики, подводные ракетоносцы Тихоокеанского и Север- 
ного флотов, ракетные комплексы стратегического назначения мобильно- 
го и стационарного базирования, силы и средства, решающие задачи воз- 


душно-космической обороны. 


По итогам внезапной проверки 
начальник Генерального штаба Во- 
оружённых Сил РФ — первый за- 
меститель министра обороны Рос- 
сийской Федерации генерал армии 
Валерий Герасимов в ходе селек- 
торного совещания в Ситуацион- 
ном центре Министерства обороны 
РФ поручил командующим предс- 
тавить предложения по совершен- 
ствованию алгоритмов работы де- 
журных смен на пунктах управле- 
ния и боевых расчётов до 15 ноября 
и проанализировать действия 
войск и сил. 

Начальник Генштаба напомнил, 
что прошедшая накануне под руко- 
водством Президента РФ внезап- 
ная проверка — уже шестая компле- 
ксная проверка боеготовности Во- 
оружённых Сил с начала года. 

«Её особенностью стали практи- 
ческие действия ядерной триады: 
РВСН, ракетных подводных лодок 
стратегического назначения и 
стратегических бомбардировщи- 
ков при выполнении задач, постав- 
ленных Верховным Главнокоман- 
дующим», - отметил генерал армии 
Герасимов. 

Он добавил, что проверке подве- 
рглась и система воздушно-косми- 
ческой обороны. 

Командующий РВСН генерал- 
полковник Сергей Каракаев доло- 
жил, что Ракетные войска страте- 
гического назначения успешно 
справились с задачами внезапной 
проверки Стратегических ядерных 
сил, совершив два учебно-боевых 
пуска межконтинентальных бал- 
листических ракет. 

Боевые расчёты Ракетных войск 
стратегического назначения вы- 
полнили пуски межконтиненталь- 
ных баллистических ракет РС-12М 
«Тополь» с космодрома Плесецк и 
МБР РС-20В «Воевода» из позици- 
онного района Домбаровский 
(Восточное Оренбуржье). Предс- 
тартовые операции, старт и полёт 
межконтинентальных баллисти- 
ческих ракет осуществлялись стро- 
го по намеченной программе. «Обе 
ракеты с заданной точностью пора- 
зили условные цели на камчатском 
полигоне Кура (полуостров Кам- 
чатка) на дальности свыше 6 тысяч 
километров», - отметил генерал- 
полковник Каракаев. 

По его словам, пуски проводи- 
лись для оценки боевых возмож- 
ностей, а также подтверждения ха- 
рактеристик ракет. Они выполня- 
лись дежурными боевыми расчёта- 
ми 13-й и 14-й ракетных дивизий. 
«Установленная в РВСН система 
боевого дежурства и эксплуатации 


ракетного вооружения обеспечива- 
ет постоянную готовность личного 
состава, вооружения и военной 
техники к выполнению боевых за- 
дач в любых условиях обстановки, 


противолодочный корабль «Севе- 
роморск», с борта которого осуше- 
ствлялась видеотрансляция старта 
ракеты», - доложил он на совеша- 
нии в Ситуационном центре 
Минобороны. 

«С получением приказа на нане- 
сение учебного ядерного удара эки- 
паж подводного крейсера стратеги- 
ческого назначения «Брянск» в ус- 
тановленные сроки занял старто- 
вую глубину, выполнил все необхо- 
димые приготовления и осущест- 
вил пуск межконтинентальной бал- 
листической ракеты из подводного 
положения на расстояние более 5,5 
тысячи километров по боевому по- 
лю Кура на северо-востоке России», 


ТАКОВ ОН - 


В заданное время они вышли в 
разрешённую зону действия и пос- 
ле уточнения учебно-боевых задач 
успешно выполнили пуски трёх 
крылатых ракет воздушного бази- 
рования. Ракеты, по словам коман- 
дуюшщего, прошли на малой высоте, 
с огибанием рельефа местности и 
поразили цели на военном полиго- 
не Телемба в Сибири. 

По оценке командующего, в ходе 
учения молодые экипажи подтвер- 
дили высокое мастерство, техника 
работала без отказов. Отвечая на 
вопросы журналистов, он с00б- 
щил, что такие внезапные провер- 
ки с участием молодых лётчиков 
проводились в течение учебного 
года неоднократно. «По тревоге 
поднимались не только отдельные 
воинские части, но и соединения, - 
рассказал генерал-лейтенант Жи- 
харев. - Полезность таких трениро- 


——— 


ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ 


что и было подтверждено при вне- 
запной проверке СЯС», - подчерк- 
нул командующий РВСН. 

Старт межконтинентальной бал- 
листической ракеты с борта атом- 
ной подводной лодки Северного 
флота «Брянск», проведённый в 
рамках внезапной проверки Сил 
ядерного сдерживания, военно- 
космической обороны, флота и 
авиации, транслировался по спе- 
циальному видеоканалу. Об этом 
сообщил начальник штаба Север- 
ного флота контр-адмирал Нико- 
лай Евменов. 

«Для контроля и визуальной де- 
монстрации пуска баллистической 
ракеты из подводного положения в 
район стрельбы вышел большой 


- сказал контр-адмирал Евменов. В 
свою очередь атомный подводный 
ракетоносец Тихоокеанского флота 
«Святой Георгий Победоносец» 
произвёл пуск баллистической ра- 
кеты из акватории Охотского моря. 

Через установленное время было 
получено подтверждение того, что 
боевые блоки ракет поразили наз- 
наченные цели на полигоне. Все 
требуемые нормативы соблюдены. 
«В очередной раз была подтвержде- 
на высокая надёжность вооруже- 
ния и техники Морских стратеги- 
ческих ядерных сил РФ», - конста- 
тировал начальник штаба РФ. 

Пуски крылатых ракет экипажа- 
ми стратегических ракетоносцев 
подтвердили высокую боевую го- 
товность Дальней авиации России. 
Об этом заявил командующий 
Дальней авиацией РФ генерал-лей- 
тенант Анатолий Жихарев в Ситуа- 
ционном центре Минобороны Рос- 
сии на подведении итогов внезап- 
ной проверки Стратегических 
ядерных сил. 

«30 октября были внезапно под- 
няты по тревоге шесть экипажей 
молодых лётчиков, - рассказал он. - 
На самолётах Ту-90МС они взлете- 
ли саэродрома Энгельс в Саратовс- 
кой области. Их полёт проходил в 
северных широтах страны, над бе- 
зориентирной местностью. Экипа- 
жи вели воздушную разведку, ис- 
пользовали средства радиоэлект- 
ронной борьбы». 


вок для нас, для поддержания 
Дальней авиации в готовности к 
применению не вызывает сомне- 
НИЯ». 

Войска ВКО в ходе внезапной 
проверки Стратегических ядерных 
сил поразили все аэродинамичес- 
кие и баллистические цели услов- 
ного противника. Об этом сообщил 
командующий Войсками ВКО ге- 
нерал-майор Александр Головко. 

«В ходе проверки СЯС Войска 
ВКО действовали в составе Главно- 
го центра предупреждения о ракет- 
ном нападении и дивизии противо- 
ракетной обороны по обнаруже- 
нию и сопровождению пусков меж- 
континентальных и баллистичес- 
ких ракет подводных лодок, а также 
Командования противовоздушной 
и противоракетной обороны - по 
проведению практических стрельб 
на полигонах Ашулук, Капустин Яр 
и Приозёрск. Все пуски баллисти- 
ческих ракет были своевременно 
обнаружены. Информация по пре- 
дупреждению формировалась в со- 
ответствии с программами и бое- 
выми алгоритмами», - уточнил он. 

По его оценке, боевые расчёты 
Главного центра предупреждения о 
ракетном нападении и информаци- 
онных средств дивизии ПРО 
действовали уверенно. 

На полигоне Приозёрск личный 
состав Войск ВКО провёл пуск 
противоракеты из состава сил 
ПРО, в результате которого был ус- 


пешно осуществлён перехват цели, 
запущенной по баллистической 
траектории. 

«Соединения Войск ВКО выпол- 
няли задачи по прикрытию услов- 
ных районов на полигонах Ашулук 
и Капустин Яр. На полигоне Ашу- 
лук боевые расчёты зенитных ра- 
кетных комплексов «Бук-М2» и зе- 
нитных ракетно-пушечных комп- 
лексов «Панцирь-С» осуществили 
отражение воздушного нападения 
условного противника», - отметил 
генерал-майор Головко. 

На полигоне Капустин Яр бое- 
вые расчёты 6-го гвардейского зе- 
нитного ракетного полка 5-й бри- 
гады Командования противовоз- 
душной и противоракетной оборо- 
ны зенитными ракетными система- 
ми С-400 вели бой по отражению 
удара аэродинамических и баллис- 
тических целей в сложной помехо- 
вой обстановке. 

«В ходе практических действий 
по отражению внезапного нападе- 
ния противника в результате воз- 
душных, противовоздушных и про- 
тиворакетных боёв уничтожены 12 
целей на различных высотах и ско- 
ростях», - сообщил командующий 
Войсками ВКО. 

«В целом проверка подтвердила 
высокую профессиональную готов- 
ность личного состава дежурных 
смен и боевых расчётов к действи- 
ям в сложной обстановке, надёж- 
ность вооружений и военной тех- 
ники Войск ВКО», - подчеркнул 
генерал-майор Головко. 

Ракетные пуски комплексов 
«Искандер» и «Точка-У» подтвер- 
дили в ходе внезапной проверки 
эффективность применения войск. 
Об этом сообщил командующий 
войсками Южного военного округа 
генерал-полковник Александр Гал- 
кин по видеосвязи в Ситуационном 
центре Минобороны России на со- 
вешании по итогам внезапной про- 
верки Стратегических ядерных сил. 

Боевые расчёты соединений ра- 
кетных войск и артиллерии Цент- 
рального и Южного военных окру- 
гов выполнили пуски четырёх опе- 
ративно-тактических ракет «Ис- 
кандер» и «Точка-У» по учебным 
целям на полигоне Капустин Яр в 
Астраханской области. Ракеты ус- 
пешно уничтожили учебные цели, 
находящиеся на удалении в 120 км 
от стартовых позиций. Оценка эф- 
фективности поражения проводи- 
лась с использованием беспилот- 
ных летательных аппаратов отече- 
ственного производства, оснащён- 
ных современными цифровыми 
средствами визуализации и переда- 
чи данных. Видеосигнал с аппара- 
та-разведчика в режиме реального 
времени передавался на пункт уп- 
равления и контроля на полигоне, а 
также в центр боевого управления, 
с которого осуществлялось общее 
руководство ракетными пусками и 
стрельбами. 

По словам Галкина, в боевых 
стрельбах участвовало около 500 
военнослужащих, было задейство- 
вано до 200 единиц военной техни- 
ки. При этом на время боевой учё- 
бы подразделения ракетной брига- 
ды Центрального военного округа 
были переведены в оперативное 
подчинение командованию войс- 
ками ЮВО. Одной из особеннос- 
тей учения командующий ЮВО 
назвал переброс ракет для опера- 
тивно-тактических ракетных комп- 
лексов «Искандер» и «Точка-У» к 
месту учений в Астраханскую об- 
ласть по воздуху. 

По оценке командующего воен- 
нослужащие Южного и Централь- 
ного округов успешно справились 
с поставленными перед ними зада- 
чами. 

Александр ПИНЧУК, 
«Красная звезда». 
Фото Юрия ШИПИЛОВА. 
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‘Рено Ь 


Стратегический характер двус- 
торонних отношений России и Ки- 
тая подтвердили в ходе очередной 
встречи в Москве министр обороны 
РФ генерал армии Сергей Шойгу и 
заместитель председателя Цент- 
рального военного совета КНР гене- 
рал-полковник Сюй Цилян. 


Совместные усилия России и 
Китая позволят эффективно ре- 
шать задачи по обеспечению гло- 
бальной и региональной безопас- 
ности. Об этом заявил в среду ми- 
нистр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу, открывая перегово- 
ры с заместителем председателя 
Центрального военного совета 


КНР генерал-полковником Сюй 
Циляном. «Высокий уровень вза- 
имного доверия подкрепляется 
конкретными практическими ре- 
зультатами работы в данной об- 
ласти», - добавил Сергей Шойгу. 
Глава российского военного ве- 
домства также выразил уверен- 
ность, что «благодаря слаженной 
работе нам удастся закрепить по- 
ложительные результаты и выйти 
на новый уровень взаимодей- 
ствия». Так, в рамках переговоров 
сначала в узком, а затем в расши- 
ренном форматах стороны обсуди- 
ли состояние и перспективы двус- 
тороннего военного сотрудничест- 
ва, включая вопросы планирова- 


ния и проведения совме- 
стных российско-ки- 
тайских военных учений, 
а также обменялись мне- 
ниями по ряду актуаль- 
ных международных 
проблем. 

По результатам перего- 
воров российской и ки- 
тайской делегациями бы- 
ли даны оценки совмест- 
ной работе за прошед- 
ший год и определены 
первоочередные задачи 
дальнейшего взаимодей- 
ствия на предстоящий 
период. Подводя итоги 
встречи, заместитель 
председателя Централь- 
ного военного совета 
КНР генерал-полковник 
Сюй Цилян со своей сто- 
роны отметил, что сторо- 
ны «достигли важного 
консенсуса». При этом 
он дал понять, что дан- 
ный визит не только сви- 
детельствует о дружеских отноше- 
ниях и взаимном доверии сторон, 
но и «стимулирует новое развитие 
двусторонних отношений». 

Следует напомнить, что знако- 
вым событием текущего года стал 
состоявшийся в марте визит в 
Москву председателя КНР Си 
Цзиньпина. Российский прези- 
дент тогда отметил, что существует 
много новых возможностей по уг- 
лублению и качественному расши- 
рению двустороннего военного и 
военно-технического сотрудниче- 
ства. 


Фото Светланы УМАРОВОЙ. 


Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
«Красная звезда». 


ВЫСОКОЙ МЕРОЙ БОЯ 


В Сухопутных войсках заверши- 
лись итоговые проверки за 2013 
‘учебный год. В течение октября ко- 
миссиями под общим руководством 
главнокомандующего Сухопутными 
войсками генерал-полковника Вла- 
димира Чиркина оценивалась боевая 
готовность соединений, частей и 
военных баз. 


Как сообщили в Управлении 
пресс-службы и информации Ми- 
нистерства обороны РФ, проверя- 
лась командирская подготовка и 
методическое мастерство офице- 
ров, их знания, умения и навыки в 
ходе штабных тренировок, качест- 
во организации боевой подготов- 
ки. Боевая выучка подразделений 
оценивалась по огневой, такти- 
ческой, инженерной, строевой, 
физической и специальной подго- 
товке, управлению подразделени- 
ями, вождению боевых машин, ра- 
диационной, химической, биоло- 
гической защите и др. 

Все соединения и части Сухо- 
путных войск получили положи- 


тельные оценки. Наиболее высо- 
ких результатов добились: в За- 
падном военном округе - мотост- 
релковое соединение 6-й армии, в 
Южном военном округе - мотост- 
релковое соединение 58-й армии, 
в Центральном военном округе - 
мотострелковое соединение 41-й 
армии, в Восточном военном ок- 
руге - мотострелковое соединение 
36-й армии. Соединения и части, 
принимавшие участие в стратеги- 
ческом учении «Запад-2013», оце- 
нены по его итогам. 


хжжа 


Под руководством командую- 
шего Черноморским флотом вице- 
адмирала Александра Витко осу- 
ществлена итоговая проверка от- 
дельной ракетно-артиллерийской 
бригады ЧФ. Как сообщил началь- 
ник отдела информационного 
обеспечения ЧФ капитан 1 ранга 
Вячеслав Трухачёв, особое внима- 
ние уделялось вопросам освоения 
новых видов вооружения, прохо- 
дящих заключительный этап войс- 


ковых испытаний на флоте. 

- В соединении прошёл обкатку 
противокорабельный ракетный 
комплекс «Бастион», расчёт кото- 
рого после совершения 100-км 
марша в район огневых позиций 
провёл контрольную стрельбу по 
малогабаритной мишени, - отме- 
тил он. - Для усложнения условий 
стрельбы в качестве надводной 
мишени была использована ме- 
таллическая ёмкость объёмом ме- 
нее четверти кубического метра, 
находившаяся в море на удалении 
в несколько десятков километров 
от берега. При стрельбе комплекс 
показал заданную точность пора- 
жения - цель была потоплена пос- 
ле первого пуска ракеты. 

Флотские ракетчики отмечают 
надёжность и простоту эксплуата- 
ции «Бастиона», а также высокую 
точность данных разведки и рас- 
чёта установок для стрельбы, ха- 
рактерную для этого комплекса. 


Виктор ХУДОЛЕЕВ, 
«Красная звезда». 


К ЕДИН 


Единая региональная система 
противовоздушной обороны России 
и Казахстана обретает свой закон- 
ный статус. Соответствующее 
соглашение одобрено российским 
правительством и в ближайшие дни 
будет представлено на подпись 
Президенту РФ. 


Документ устанавливает между- 
народно-правовые основы системы 
как составной части Объединённой 
системы противовоздушной оборо- 
ны стран СНГ. Региональная систе- 
ма ПВО России и Казахстана пред- 
полагает создание в регионе кол- 
лективной безопасности объеди- 
нённой группировки войск ПВО 
под единые цели и задачи. 

В процессе совместного боевого 
дежурства по противовоздушной 
обороне назначенным силам 
предстоит контролировать поря- 
док использования воздушного 


Й СИСТ 


пространства, выполнять функ- 
ции оповещения и предупрежде- 
ния воздушно-космического на- 
падения и вести согласованные 
действия войск противовоздуш- 
ной обороны по защите от ударов 
с воздуха важных государственных 
объектов в зоне коллективной от- 
ветственности. 

Дальнейшее совершенствование 
Единой региональной системы 
ПВО России и Казахстана предпо- 
лагает расширение её возможнос- 
тей по противоракетной обороне. 
Об этом в начале года заявил ми- 
нистра обороны РФ генерал ар- 
мии Сергей Шойгу после подпи- 
сания в Астане соглашения о с03з- 
дании Единой региональной сис- 
темы ПВО. Вступление в силу 
двустороннего соглашения о еди- 
ной системе противовоздушной 
обороны России и Казахстана соз- 
даёт основу обеспечению коллек- 


МЕ ПВО 


тивной безопасности в воздушном 
пространстве всего Центрально- 
Азиатского региона. 

Отметим, что на сегодняшний 
день в рамках ОС ПВО СНГ орга- 
низовано совместное боевое дежу- 
рство по противовоздушной обо- 
роне с Арменией, Белоруссией, 
Казахстаном и Киргизией. Осуще- 
ствляется также взаимодействие с 
дежурными силами ПВО Узбекис- 
тана, Таджикистана и Украины. 

Проверкой эффективности вы- 
деленных в состав Объединённой 
системы ПВО сил и средств в этом 
году стало совместное учение с бо- 
евой стрельбой «Боевое содруже- 
ство-2013». В рамках противовоз- 
душных манёвров отрабатывалась 
усовершенствованная система уп- 
равления в едином информацион- 
ном пространстве при отражении 
воздушного нападения. 

Александр ГЕРАСИМОВ. 


ПОБЕДИТЕЛЕЙ 


Вчера в Культурном центре Во- 
оружённых Сил РФ состоялся фи- 
нальный концерт ИШ Всероссийс- 
кого фестиваля народного творче- 
ства «Катюша». 


На нём представительное жюри 
под председательством начальни- 
ка Военно-оркестровой службы 
ВС РФ, главного военного дири- 
жёра генерал-лейтенанта Валерия 
Халилова определило победите- 
лей в четырёх номинациях: «Во- 
кально-инструментальные и во- 
кальные ансамбли», «Исполните- 
ли песен профессиональных ав- 
торов», «Авторы-исполнители» и 
«Юное дарование». 

Отметим, что в состав жюри 
вошли начальник Управления 
культуры Минобороны РФ Антон 
Губанков, начальник Управления 
культурно-досуговой работы 
Главного управления по работе с 
личным составом Вооружённых 
Сил РФ полковник Андрей Каза- 
кевич, директор Академического 
ансамбля песни и пляски Рос- 
сийской армии, заслуженный де- 
ятель искусств Леонид Малев, ху- 
дожественный руководитель ан- 
самбля «Русская песня», народ- 
ная артистка России Надежда 
Бабкина, директор Центрального 
академического театра Российс- 
кой Армии, заслуженный работ- 
ник культуры Иван Чурсин, 
представители других силовых 
ведомств России. Ведь нынешняя 
«Катюша» во многом особенная. 
Никогда ещё в песенном форуме 
главного военного ведомства 
страны не принимали участие в 
таком масштабе представители 
Федеральной таможенной служ- 
бы, МЧС России, МВД РФ, Фе- 
деральной службы охраны РФ... 

Напомним, что в отборочном 
туре, в котором определились по 
четыре лауреата фестиваля в каж- 
дой номинации, принимали учас- 
тие более двухсот претендентов 
на победу из 50 субъектов Рос- 
сийской Федерации — из Барнау- 
ла, Вилючинска, Волгограда, Ир- 
кутска, Казани, Кисловодска, 
Обнинска, Курска, Оренбурга, 
Рязани, Салехарда, Севастополя, 
Обнинска, Северодвинска, Сур- 
гута, Тейково, посёлков Тоцкое и 
Борзой, Хабаровска, Ярославля... 

Надо отметить: значительно 
вырос творческий, исполни- 
тельский уровень номинантов, 
ведь возможности заявить о себе 


расширились. В этом году впер- 
вые было решено провести элект- 
ронный отборочный тур по ви- 
деоматериалам, высланным в ад- 
рес оргкомитета фестиваля по 
электронной почте. 

Кроме этого, на «Катюше» поя- 
вилась новая номинация — «Рос- 
сия, вперёд!» В ней выступали 
иностранные военнослужащие из 
Киргизии и Монголии, обучаю- 
щиеся в образовательных учреж- 
дениях Минобороны РФ. И это 
только начало. 

Уже понятно, что число номи- 
нантов здесь в будущем году будет 
существенно большим. 

Вот только одно свидетельство 
того, что песни России близки и 
понятны далеко за пределами на- 
шего Отечества. Председатель од- 
ного из двух отборочных жюри 
заслуженная артистка России Зи- 
наида Сазонова недавно выступа- 
ла с военно-шефским концертом 
в одной из воинских частей Ярос- 
лавля. Когда она исполняла по 
просьбе зала любимую «Катю- 
шу», к ней с энтузиазмом присое- 
динились представители Анголы, 
которые обучаются в одном из 
высших военно-учебных заведе- 
ний России. И пели, по её сло- 
вам, великолепно зная слова. 

- Отрадно, что фестиваль стал 
одним из главных и знаковых со- 
бытий в российской военной 
культуре. А новый проект на 
УоиТибе «Ю-Катюша» расширит 
его аудиторию на весь мир! - от- 
метил начальник Управления 
культуры Минобороны РФ Антон 
Тубанков. 

Итак, как писал поэт Дмитрий 
Сухарев: 

Мы живы, покуда поём, 

Покуда не ищем наживы, 

Пока мы стоим на своём, 

Пока наши песни не лживы. 

А песню подхватит любой, 

А песне найдётся работа, 

Покуда в ней нашей судьбой 

Оплачена каждая нота. 

О том, кто же из участников 
финального концерта стал обла- 
дателем Гран-при песенного сос- 
тязания, кто из лауреатов занял в 
итоге призовые места, мы расска- 
жем в ближайшем номере «Крас- 
ной звезды». 


Ирина ПАВЛЮТКИНА, 
«Красная звезда». 

Фото 

Маргариты ИВАНИНОЙ. 
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Как уже сообщала «Красная звезда», первый заместитель министра 0бо- 
роны РФ генерал армии Аркадий Бахин и заместитель главнокомандующего 
ВВС генерал-майор Сергей Дронов проинспектировали ход работ по восста- 
новлению аэродрома Темп на острове Котельный (архипелаг Новосибирские 
острова) и аэродрома Тикси. В составе группы был корреспондент «Красной 
звезды». Его репортаж мы предлагаем вниманию читателей. 


От Тикси до аэродрома Темп на 
острове Котельный — 540 км. Са- 
димся в «чебурашку-Аннушку» — 
Ан-72, и самолёт уходит в серое-се- 
рое небо. Час и десять минут нам ле- 
теть над снежным и ледяным, мес- 
тами уже застывшим, морем Лапте- 
вых, которое, впрочем, и не видать 
из-за облачности. 

Эта «Аннушка» уже в возрасте — 
1990 г. выпуска. Однако на аэродром 
Темп ей летать до этого не приходи- 
лось. Последние годы сюда вообще 
никто на самолётах не летал. Ан-72 
для взлёта и посадки необходимо 
1.200 м, а личный состав оператив- 
ной группы под командованием 
полковника Руслана Барилова, вы- 
садившейся на острове в сентябре и 
сразу приступивший к работам, вос- 
становил ВПП длиною 1.590 мет- 
ров. Так что взлётно-посадочной 
полосы на восстановленном аэрод- 
роме для Ан-72 хватает с запасом. 

Час с неболыним полёта прохо- 
дит быстро, и Ан-72 заходит на по- 
садку. Метеоусловия над аэродро- 
мом — простые, так что сама небес- 
ная канцелярия благоволит лётчи- 
кам и всем пассажирам на борту са- 
молёта. До исторического факта 
приземления на Темп остаются счи- 
таные минуты, затем секунды... 
Есть касание! Не пробежав и 400 
метров, самолёт остановился. Нет, 
не зря первый заместитель минист- 
ра обороны РФ генерал армии Ар- 
кадий Бахин ещё в сентябре, когда 
наша оперативная группа только 
высадилась с кораблей на остров, 
приглашал совершить этот полёт 
через месяц. Задача по восстановле- 
нию аэродрома, поставленная Вер- 
ховным Главнокомандующим Во- 
оружёнными Силами России Вла- 
димиром Путиным, выполнена. 
Вот состав экипажа, который со- 
вершил первый в истории новой 
России полёт на аэродром Темп: 
лётчик-инструктор подполковник 
Андрей Колосовский, штурман- 
инспектор подполковник Вадим 
Громов, командир экипажа капитан 
Антон Тюрин, штурман корабля ка- 
питан Денис Попов, бортинженеры 
майор Владимир Харченко и капи- 
тан Владимир Рыбалкин. 

Приняв устный доклад от началь- 
ника авиационной комендатуры 
полковника Барилова, первый за- 
меститель министра обороны сразу 
же вместе с заместителем главноко- 
мандующего ВВС генерал-майором 
Сергеем Дроновым и полковником 
Бариловым на вездеходе отправился 
осматривать взлётно-посадочную 
полосу и установленное аэродром- 
ное оборудование. 

Когда в сентябре корабли Север- 
ного флота доставили на остров 
Котельный отряд численностью 
около 150 человек, 40 единиц тех- 
ники, а также специальное обору- 
дование и жилые модули для созда- 
ния на острове авиационной ко- 
мендатуры и для восстановитель- 
ных работ на взлётно-посадочной 
полосе, она представляла собой 
чреду промоин глубиной до метра и 
длиной до 12 метров. Их методично 
начали засыпать грунтом, затем 
выравнивать грейдерами. За полто- 
ра месяца был выполнен громад- 
ный объём грунтовых работ, итогом 
которых стало восстановление 
ВПП длиной 1.590 м и шириной 
50 м. Кроме того, восстановлены 
средства связи, радиотехнического 
обеспечения полётов, светотехни- 
ческое оборудование. 

Пока первый заместитель мини- 
стра обороны осматривал результа- 
ты восстановительных работ, мы с 
коллегами из других средств массо- 
вой информации остались на месте 
в ожидании ещё одного без преуве- 
личения исторического события — 
финального этапа первого совмест- 
ного учения военно-транспортной 
авиации и Воздушно-десантных 
войск по десантированию на остров 
Котельный грузов парашютным 
способом. Ждать оставалось минут 
двадцать... 

Чуть выше линии горизонта сна- 
чала появился дымовой шлейф. Это 
к месту выброски первых двух гру- 
зовых платформ точно в расчётное 
время подходил первый Ил-76. 


\\ Вскоре стали различимы его конту- 


ры... До момента выброски двух 
платформ с остро необходимыми 
комендатуре грузами оставалось 
меньше минуты. 

- Вместе с лётчиками ВТА мы 
приняли решение на десантирова- 
ние груза и сегодня десантируем 
весьма необходимые грузы для лич- 
ного состава, который здесь дисло- 
цируется: продовольствие и обору- 
дование, - поясняет начальник от- 
дела воздушно-десантной подготов- 
ки командования ВДВ полковник 
Михаил Осипенко. 

Командир корабля 1-го экипажа 
(в связи с тем, что самолёты ВТА, 
задействованные в выполнении 
этой сложной задачи, осуществляли 
длительный перелёт из Пскова че- 
рез Иваново в Тикси и далее на выб- 
роску над аэродромом Темп, на обо- 
их бортах было по два экипажа) 
подполковник Игорь Волосков уве- 
ренно вёл свой Ил-76 к точке выб- 
роски. Эту точку во взаимодействии 
с руководителем выброски на земле 
майором Сергеем Миколайтисом 
определял штурман 1-го экипажа — 
штатный штурман полка ВТА майор 
Павел Проскурин. 

Задача Проскурину выпала не из 
лёгких. Во-первых, за всю новей- 
шую историю России ни разу в вы- 
соких широтах на аэродром Темп не 
сбрасывали груз на парашютных 
системах. Во-вторых, в этих широ- 
тах не функционирует СР$ и ГЛО- 
НАСС, и штурманам приходилось 
работать только по радиолокацион- 
ным ориентирам. В-третьих, в отли- 
чие от Европы, здесь нет метеостан- 
ций, не производится зондирование 
по текущей погоде, поэтому, подле- 
тая к установленному месту призем- 
ления груза, нужно оперативно с 
борта самолёта определить ско- 
рость и направление ветра, после 
чего вычислить точку выброски. 
Ошибиться над Темпом нельзя, по- 
тому что выброска осуществляется 
на лёд, и груз должен приземлиться 
именно туда, где толщина льда вы- 
держит его вес. Наконец, груз в пер- 
вом транспортнике просто-напрос- 
то тяжелее, чем во втором... 

И вот платформы П-7 на высоте 
600 м по очереди отделяются от са- 
молёта, вытяжные парашюты раск- 
рывают многокупольные системы 
над каждым контейнером, и они на- 
чинают плавный спуск под воздей- 
ствием сил тяжести, инерции, за- 
данной самолётом, и внезапно уси- 
лившегося ветра (на фото). Слава 
богу, скорость ветра не превысила 10 
м/с и десантирование не пришлось 
отменять. 

Предварительно на земле, точнее 
на льду, место приземления было 
определено и обозначено крестом из 
полотнища красного цвета 10х10 
метров. Прямо в крест и положил 
первый контейнер майор Проску- 
рин. Именно по точности приземле- 
ния первого, самого важного груза, 
и определяется качество выполне- 
ния такой задачи. Майор Проскурин 
— на этот раз в высоких широтах — 
снова подтвердил: в ВТА служат 
профессионалы высокого класса. 

Для того чтобы контейнеры со 
второго самолёта не были бы сбро- 
шены точно в те места, что и с пер- 
вого, руководитель выброски при- 


старший лейтенант Сергей Тихо- 
ненко и лейтенант Сергей Федосе- 
ев, прапорщик Александр Сафонов; 
майор Юрий Черкасов, капитаны 
Андрей Савицкий и Юрий РЯягузов, 
старший лейтенант Михаил Крас- 
нов. 

- Назовите, пожалуйста, в газете 
всех лётчиков, штурманов, бортин- 
женеров, борттехников по авиадеса- 
нтному оборудованию и радистов, - 
попросили командиры экипажей. — 
Каждый из них внёс персональную 
лепту в решение этой сложнейшей 
задачи. 

Итак, личный состав авиацион- 
ной комендатуры в количестве 32 
человек, находящийся на острове 
Котельном в длительной команди- 
ровке, благодаря авиаторам и деса- 
нтникам пополнил свои запасы. Хо- 
тя они и так внушительны: продук- 
тов - годовой запас, ГСМ (бензина, 
дизтоплива и авиакеросина) — тоже. 
Когда так говорят, имеют в виду, что 
этих запасов хватит до следующего 
северного завоза, который, как из- 
вестно, производится раз в год. 

Приняв доклад об успешном за- 
вершении совместного учения по 


углеводородов. Сейчас возводится 
(точнее будет сказать, собирается) 
городок для рабочих строящегося на 
Ямале мощного завода по произво- 
дству сжиженного природного газа. 
Одним словом, опыт у предприятия 
в строительстве зданий и сооруже- 
ний в сложных климатических усло- 
виях имеется, и со стороны Минис- 
терства обороны разумно было им 
воспользоваться. 

Итак, здание, где будут жить и 
служить наши военнослужащие на 
аэродроме Темп, состоит из 13 блок- 
контейнеров размером 12х3 метра 
каждый. Основу конструкции типо- 
вого блок-контейнера составляют 
панели основания, покрытия и сте- 
новые панели, соединённые между 
собою сваркой. Каркас панели - из 
бруса и стального профиля. Панель 
имеет наружную и внутреннюю об- 
шивки, негорючий утеплитель оте- 
чественного производства ОВ$ЗА 
РигеОпе и пароизоляцию между 
утеплителем и внутренней обшив- 
кой. Кстати говоря, этот утеплитель 
отвечает самым жёстким экологи- 
ческим нормам, поскольку не со- 
держит в себе фенолформальдегид- 


бы наведываться белым медведям. 
Чтобы мишка не смог продавить 
стену, наружная стена каждого 
блок-модуля изготавливается из 
достаточно толстой стали 

Белых медведей с момента высад- 
ки военнослужащие комендатуры 
видели неоднократно. Но лишь од- 
нажды зверь посетил лагерь, точнее 
сказать, пересёк его территорию и 
ушёл восвояси. Личный состав ко- 
мендатуры тогда поднялся было в 
ружьё, но поскольку медведь спо- 
койно покинул территорию лагеря, 
применять оружие для защиты от 
хищника не было никакой надоб- 
ности. 

- Главное — не прикармливать бе- 
лых медведей, не выбрасывать объ- 
едки, которыми умки могли бы по- 
живиться, - поясняют авиаторы. - 
Иначе привыкнут сюда ходить — не 
отвадишь. А зверь — он и в Африке 
зверь, и в Арктике. 

Что правда, то правда. Это для 
жителей остальной России мишка 
на Севере — название шоколадных 
конфет. Здесь, на аэродроме Темп 
это самый большой хищник из тех, 
которые водятся на суше. На Ново- 


АРКТИКА: ТЕМП 


доставке груза на Темп и высоко 
оценив действия лётчиков и деса- 
нтников, генерал армии Аркадий 
Бахин приступил к осмотру ос- 
тальных объектов аэродромной 
инфраструктуры. 

Пока личный состав авиационной 
комендатуры живёт в утеплённых и 
отапливаемых палатках, но уже в 
ближайшее время переселится в зда- 
ние (на фото), о котором нужно ска- 
зать особо. Вообще, здесь, на 75-й 
широте, всё нужно строить по-осо- 
бому: и взлётно-посадочную полосу 
аэродрома, и здания. 

Здание для авиакомендатуры 
построили, точнее, собрали специа- 
листы Вологодского завода строи- 


нял реше- тельных 
ние осуще- конструк- 
В СО ТВОИ ГАРНИЗОНЫ, РОССИЯ пин и 0. 
второго са- рожных ма- 


молёта правее линии захода. Так и 
сделали. Обе платформы, сброшен- 
ные со второго самолёта, легли на 
лёд. Задачу авиаторы выполнили 
классно, красиво, точно и, как по- 
казалось с земли, легко и непринуж- 
дённо. Подполковника Волоскова, 
майоров Проскурина и Миколайти- 
са мы уже упомянули. Вот имена ос- 
тальных членов экипажей двух Ил- 
76, мастерски выполнивших первую 
в ХХ! веке выброску грузовых плат- 
форм на аэродроме Темп — капита- 
ны Сергей Сенников и Олег Гирсов, 
старший лейтенант Виталий Суха- 
нов, старший сержант Владимир 
Никитин; майоры Руслан Торсуков 
и Михаил Масленников, старшие 
лейтенанты Никита Власов и Радик 
Яковлев; подполковник Юрий Ли- 
невич, капитаны Александр Пере- 
веденцев и Владимир Мошковский, 


шин (ОАО «СКДМ»). Производ- 
ством зданий контейнерного типа 
(блок-контейнеров) на этом предп- 
риятии начали заниматься в 1987 
году. Подобные экологичные и эко- 
номичные строительные техноло- 
гии в странах Европы и Америки 
применяются уже давно, однако у 
нас они и сегодня не получили ши- 
рокой известности среди населения. 
А вот в районах нефте- и газодобы- 
чи, на золотых приисках нашей 
страны с этими технологиями зна- 
комы хорошо. Специалисты ОАО 
«СКДМ» из мобильных быстровоз- 
водимых зданий контейнерного ти- 
па «МобиКон» в прошлом году 
построили целый посёлок для золо- 
тоискателей в Магаданской области 
на 1.500 человек, чуть раньше — вах- 
товые посёлки для нефтяников и га- 
зовиков в районах месторождений 


ных смол и поэтому применяется 
даже в строительстве детских садов. 

Представители предприятия, де- 
монстрируя возведённое специа- 
листами ОАО «СКДМ» здание пер- 
вому заместителю министра оборо- 
ны, заверили, что и при 55-градус- 
ном морозе в помещениях будет 
тепло. Разумеется, при подаче теп- 
ла, которое тут обеспечивается за 
счёт электричества, вырабатывае- 
мого дизель-генераторами. Причём 
если столбик термометра вдруг 
опустится ниже 55 градусов мороза, 
достаточно будет увеличить подачу 
электроэнергии на электроконвек- 
тор. 

Интересно строители предложи- 
ли решить проблему водообеспече- 
ния. Они установили снегоплавиль- 
ную установку «Горыныч», которая 
позволяет получать воду и из снега, 
и из морского льла. Её протестиро- 
вали, она работоспособна. Однако 
пока что «Горынычу» кушать нечего 
— выпадавший снег сметало ветром, 
и он в смеси с грунтом был немного 
серым. До большого чистого зимне- 
го снега личный состав пользуется 
запасом привозной воды. 

В вечной мерзлоте здания обычно 
строят на сваях, однако на Котель- 
ном принято другое инженерное ре- 
шение. Фундаментом для здания 
авиаторов на аэродроме Темп стала 
каркас-рама из металлического 
профиля (швеллеры и двутавровые 
балки) высотою 2 метра. Для уста- 
новки этого каркаса требовалось 
только выровнять площадку А 
столь внушительная высота необхо- 
дима для того, чтобы входную дверь 
не заметало снегом зимою и к две- 
рям и окнам здания непросто было 


сибирских островах популяция «бе- 
лых братьев» нашего бурого топты- 
гина весьма велика. С ними держать 
ухо надо востро, тем более что соба- 
ки, которые прибились к военным и 
живут на аэродроме, на «проверяв- 
шего» комендатуру белого медведя 
никак не среагировали. 

Из трёх псов, что живут теперь на 
аэродроме, один ещё совсем щенок. 
Прозвали его Темпом. Однажды он 
чуть не задохнулся, засунув голову в 
пластиковую бутылку из-под еды. 
Хорошо, что заместитель команди- 
ра батальона майор Роман Некры- 
лов заметил это и освободил неза- 
дачливого кутёнка. 

Две других собаки — Кирпич и 
Шашлык — уже взрослые. На улице 
пока не мёрзнут, хотя в этом году 
ещё пурги не было. 

Полковник Руслан Барилов рас- 
сказал, что здесь, на Темпе, есть 
специальная инструкция о том, как 
вести себя при встрече с белым мед- 
ведем. В частности, с целью соблю- 
дения мер предосторожности при 
ведении любых работ назначается 
старший с оружием. 

- Опасность, исходящую от белых 
медведей, я бы не стал преувеличи- 
вать, - говорит полковник Барилов. 
— В конце концов они тут хозяева, а 
мы вроде как у них в гостях. Так что 
будем договариваться. 

Впрочем, вернёмся в новое зда- 
ние. Оно одноэтажное, состоит из 
двух зон: жилой и рабочей. Рассчи- 
тано на 32 человека. В каждой жи- 
лой комнате площадью 15 квадрат- 
ных метров установлены две двух- 
ярусные кровати, два шкафа для 
одежды, журнальный столик, четы- 
ре тумбочки и табуретки. Ещё в зда- 
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КРАСНАЯ ЗВВАА 


нии есть столовая с помешениями 
для приготовления и приёма пищи, 
медицинский блок, душевая, туалет. 
Помимо внутреннего теплоизоля- 
ционного слоя толщиной 150 мм 
строители добавили ещё один теп- 
лоизоляционный 100-миллиметро- 
вый слой снаружи. Поэтому в зда- 
нии и вправду тепло, что в этих кра- 
ях - главное. 

Осмотрев каждое помещение, ге- 
нерал армии Аркадий Бахин сделал 
ряд замечаний. Он, к примеру, по- 
интересовался, сможет ли выдер- 
жать электросеть полную нагрузку 
тех электроприборов, которые уста- 
новлены в здании (электропечь и 
несколько холодильников в столо- 
вой, стиральные машины в пости- 
рочной, освещение, утюги, водо- 
нагреватели в душе и тд.), и отдал 
распоряжение полковнику Барило- 
ву проверить перед приёмкой зда- 
ния электросеть при полной нагруз- 
ке в течение нескольких часов. 
Очень удивился первый замести- 
тель министра обороны, когда уви- 
дел в столовой алюминиевую посу- 
ду и заметил по этому поводу, что в 
Вооружённых Силах от неё уже от- 


том не предусмотрен, однако перед 
отправкой в командировку все во- 
еннослужащие проходили санацию 
полости рта. 

- На Темпе мы планируем развер- 
нуть медпункт, в составе которого 
будет кабинет врача, процедурная- 
перевязочная и лазарет, - говорит 
полковник Альсим Харисов. - Шта- 
том предусмотрен начальник мед- 
пункта (врач) и его помощник 
(фельдшер). Для усиления будем 
привлекать специалистов из Воен- 
но-медицинской академии, рабо- 
тать они будут вахтовым методом. 

В таких отдалённых местах очень 
эффективно использовать возмож- 
ности телемедицины, о чём напо- 
минал военным медикам на одном 
из селекторных совешаний министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу. В режиме радиосвя- 
зи консультации с врачами на Боль- 
шой земле возможны, пояснил пол- 
ковник медслужбы Харисов, а вот 
для телемедицины на Темпе пока 
нет видеооборудования. Нужно его 
завозить, устанавливать, отлаживать 
и быть готовыми воспользоваться 
этими телекоммуникационными 


по восстановлению ранее существо- 
вавшего здесь аэродрома. Около 8,5 
тыс. тонн грунта было перевезено, 


ВОЗВРАЩЕНИЯ 


казались, а здесь на новый объект её 
почему-то завезли. Да и линолеум в 
помещениях могли бы постелить 
более дорогой и качественный. По 
временной схеме пока решена 
проблема септика. 

Сейчас строители занимаются 
устранением замечаний, после чего 
можно будет принимать объект в 
эксплуатацию и переселяться из па- 
латок. И быт поднимется на новый 
уровень, перестав быть походно-по- 
левым. 

Военнослужащие авиакомендату- 
ры стойко переносят тяготы и ли- 
шения жизни и службы без семей в 
тяжёлых условиях Арктики. Они ни 
на что не жалуются, в том числе и на 
здоровье. За трёхмесячный период 
командировки серьёзных заболева- 
ний и травм у личного состава авиа- 
комендатуры не фиксировалось. 
Дай бог, чтобы медицинская по- 
мощь и не потребовалась. А если 
вдруг возникнет ситуация, когда без 
неё не обойтись? 

Как пояснил представитель Глав- 
ного военно-медицинского управ- 
ления полковник медицинской 
службы Альсим Харисов, на аэрод- 
роме Темп военная медицина 
представлена начальником медс- 
лужбы майором Александром По- 
повым и старшим лейтенантом 
Прохоровым. Попов прибыл с 
должности хирурга Наро-Фоминс- 
кого гарнизонного госпиталя, Про- 
хоров — с Чукотки. Медпункт сей- 
час развёрнут в составе автоперевя- 
зочной, укомплектован всем иму- 
ществом и расходными медицинс- 
кими инструментариями и препара- 
тами. На Темпе врачи могут оказать 
санитарную помощь: перевязать ра- 
ну, наложить гипс, временно оста- 
новить кровотечение, устранить ас- 
фиксию (удушье). Стоматолог шта- 


технологиями для сохранения здо- 
ровья военнослужащих, которым 
выпала непростая миссия возобнов- 
лять присутствие России в Арктике. 

Первый заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Арка- 
дий Бахин в сопровождении на- 
чальника авиакомендатуры полков- 
ника Руслана Барилова осмотрел 
каждый объект Темпа: взлётно-по- 
садочную полосу и установленное 
на ней оборудование, жилые палат- 
ки и здание, куда в ближайшее вре- 
мя должен переехать личный сос- 
тав, узел связи, автопарк с палаткой, 
где в тепле производится ТО и при 
необходимости ремонт техники, 
склад ГСМ... Перед строем личного 
состава комендатуры он поблагода- 
рил военнослужащих за проделан- 
ную работу (на фото), заверив, что 
руководство Министерства оборо- 
ны вопросы обеспечения деятель- 
ности аэродрома Темп будет и в 
дальнейшем держать под присталь- 
ным вниманием. 

- Вы знаете, что буквально нес- 
колько месяцев назад Президентом 
РФ — Верховным Главнокомандую- 
щим Вооружёнными Силами Рос- 
сии принято решение о развитии 
аэродромной сети в арктической зо- 
не, - напомнил первый заместитель 
министра обороны РФ генерал ар- 
мии Аркадий Бахин, отвечая на 
вопрос одного из коллег-журналис- 
тов. — Вот мы в кратчайшие сроки и 
восстанавливаем в Заполярье аэрод- 
ром. Министр обороны поставил 
задачу главнокомандующим ВВС и 
ВМФ в кратчайшие сроки органи- 
зовать доставку грузов и обеспечить 
жизнедеятельность направленного 
сюда личного состава. Была создана 
комендатура, и в течение короткого 
срока - практически за полтора ме- 
сяца - проделана громадная работа 


выровнены площадки, созданы 
инфраструктура жизнедеятельности 
и всё техническое обеспечение для 
приёма самолётов. 

- Мы сюда сегодня прибыли с 
целью прежде всего посмотреть на 
жизнь и быт личного состава, изу- 
чить его нужды, увидеть, что нужно 
сделать, чтобы помочь людям в 
создании комфортных бытовых ус- 
ловий, - продолжил первый замес- 
титель министра обороны РФ. - 
Вторая, не менее ответственная за- 
дача — отработать элемент 
действия сил военно-транспортной 
авиации и Воздушно-десантных 
войск по десантированию грузов. 


Она выполнена в полном объёме. 

В последующем, по словам гене- 
рала армии Аркадия Бахина, инф- 
раструктура Темпа будет наращи- 
ваться и развиваться. Здесь появит- 
ся зона радиотехнического обеспе- 
чения, возможность оказания по- 
мощи при выполнении задач на Се- 
верном морском пути - как воен- 
ных, так и гражданских. 

Затем первый заместитель мини- 
стра обороны с аэродромного узла 
связи доложил министру обороны 
РФ генералу армии Сергею Шойгу о 
проделанной работе (об этом докла- 
де уже сообщала «Красная звезда»), 
после чего дал команду командиру 
Ан-72 на взлёт. 

Учитывая планы Министерства 
обороны по усилению военной сос- 
тавляющей в Арктике на 2014 год, 
генерал армии Аркадий Бахин по 
поручению министра обороны 30 
октября осмотрел ряд военных и со- 
циальных объектов в Тикси. Уже в 
следующем году в этот северный по- 
сёлок городского типа прибудут 
около 200 семей военнослужащих. 
Гле им жить? Достаточно ли в Тик- 
синской школе и детском саду мест 
для их детей? Какие из военных 
объектов, оставшихся в Тикси с 
прежних времён, можно и нужно 
использовать, какими станут объё- 
мы и сроки предстоящих ремонт- 
ных работ? На какой территории 
оптимально разместить формируе- 
мые воинские части, в каких здани- 
ях — их штабы, столовые и тд.? Ка- 
ким образом должно быть органи- 
зовано впоследствии их материаль- 
ное обеспечение? Для того чтобы 
получить ответы на все эти вопро- 
сы, генерал армии Аркадий Бахин и 
сопровождающие его должностные 
лица Министерства обороны встре- 
чались с администрацией Тикси. За- 
тем посетили местную школу, воен- 
ный городок, осмотрели жилые до- 
ма, в свободные квартиры которых 
после необходимых ремонтных ра- 
бот можно будет заселить семьи во- 
еннослужащих. Тут же первый за- 
меститель министра обороны с ад- 
министрацией посёлка решил воп- 
рос о резервировании этих квартир 
для военнослужащих. 

Проблемы, конечно же, есть. 
Например, сейчас из-за неработаю- 
шего детсада, который в апреле был 


передан из военного ведомства 
местной администрации, мамы и 
папы ходят на службу и на работу в 
воинскую часть вместе с детворой. 
Буквально на этой неделе родите- 
лям сказали, что в садике разморо- 
жена система отопления. Если так, 
придётся всё восстанавливать. 

Кроме заселённых домов, в кото- 
рые подаётся тепло и где имеются 
пустующие квартиры, в посёлке 
есть и брошенные пятиэтажки, ко- 
торые уже не подлежат восстановле- 
нию. Их надо сносить, и о том, как 
это сделать наиболее эффективно, 
тоже шёл разговор с местной адми- 
нистрацией. На территории посёлка 
много металлолома, который весь- 
ма портит картину... 

Отдельный вопрос — состояние 
аэродрома в Тикси. «Аэродром бо- 
леет» - такими словами охарактери- 
зовал его нынешнее состояние за- 
меститель  главнокомандующего 
Военно-воздушными силами гене- 
рал-майор Сергей Дронов. Состоя- 
ние взлётно-посадочной полосы 
позволяет осуществлять приём и 
отправку самолётов, и вто же время 
кое-где ВПП проседает. Причина, 
по мнению местных специалистов, 
кроется в изменении первоначаль- 
ного проекта, когда по каким-то со- 
ображениям отказались от строи- 
тельства рва вокруг аэродрома, ко- 
торый отводил бы всю воду в пери- 
од снеготаяния. Вместо этого сдела- 
ли перепуски под ВПП, где и нача- 
лось со временем движение грунта. 

Исправлять ситуацию можно бу- 
дет после тшательной экспертизы. 
Эксперты работу на ВПП провели, 
однако пока их заключения нет. Ге- 
нерал армии Аркадий Бахин пору- 
чил генерал-майору Сергею Дроно- 
ву связаться с руководством экспе- 
ртной организации для того, чтобы 
ускорить процесс выработки заклю- 
чения. В нормальном функциони- 
ровании этого аэродрома Министе- 
рство обороны сегодня очень заин- 
тересовано. Темпы возврашения в 
Арктику снижать не положено. 


Александр ТИХОНОВ, 
«Красная звезда». 


Фото автора 
и Ольги БАЛАШОВОЙ. 


Остров Котельный — Тикси — 
Москва. 
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" 


В Культурном центре Вооружённых Сил РФ в Москве под руководством 
‚министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоялось очеред- 
ное пленарное заседание Общественного совета при Министерстве обороны 


Российской Федерации. 


На нём обсуждались основные направления активизации культурно- 
шефской работы в Вооружённых Силах, динамика и особенности призыва 
граждан на военную службу в октябре - декабре 2013 года. Помимо этого, 
была заслушана информация о проекте мемориала воинам-интернациона- 
листам на Поклонной горе и об итогах информационного обеспечения дея- 
тельности Вооружённых Сил страны в 2013 году. 


ОТКРЫВАЯ заседание, министр 
обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу отметил, что главный 
вопрос повестки заседания — акти- 
визация культурно-шефской работы 
в Вооружённых Силах. «Это тема 
важная и злободневная. Культура, 
по сути, — это свод нравственных, 
этических ценностей, составляю- 
щих основу национальной самобыт- 
ности, один из ключевых символов 
российской государственности. 
Культура формирует личность, ле- 
жит в основе воспитания человека, в 
основе патриотизма. Именно поэто- 
му в нашей стране одной из основ- 
ных задач, решаемых армией, было 
воспитание личного состава в тра- 
дициях многонациональной культу- 
ры нашего Отечества, воспитание 
сознательного отношения к делу за- 
щиты Родины, её народов, её исто- 
рии, её традиций. И прежде чем на- 
чать обсуждение, я предлагаю опре- 
делиться с самим понятием «куль- 
турное шефство», включить в это 
понятие не только проведение кон- 
цертов в отдалённых гарнизонах, не 
только культурно-досуговую состав- 
ляющую (что очень важно), но и по- 
вышение общего культурного и об- 
разовательного уровня военнослу- 
жащих, разъяснение им особеннос- 
тей межкультурной коммуникации 
в многонациональном обществе и в 
воинских коллективах. Думаю, что 
при творческом подходе к решению 
этих задач могут быть эффективно 
использованы формы и методы ра- 
боты, имеющиеся в арсеналах возг- 
лавляемых вами творческих коллек- 
тивов, общественных организаций, 
средств массовой информации. Со 
своей стороны Минобороны России 
готово предоставить членам Совета 
возможности для встреч с личным 
составом, площадку и весь арсенал 
военных средств массовой инфор- 
мации, учреждений культуры и ис- 
кусства. О том, что уже сделано в 
данном направлении, какие иници- 
ативы, наработки и интересные 
проекты в области культурно-шефс- 
кой работы у вас имеются, какова 
роль Общественного совета и Ми- 
нобороны России в их претворении 
в жизнь, я и предлагаю поговорить», 
- сказал глава военного ведомства. 

По уже сложившейся традиции 
председатель Общественного совета 
при Минобороны Павел Гусев рас- 
сказал о работе членов Обществен- 
ного совета за период, прошедший 
со времени предыдущего заседания. 

Члены Совета участвовали в рабо- 
те совместного расширенного 
заседания президиума Общест- 
венного совета и комиссии Об- 
шественной палаты Российс- 
кой Федерации по национальной 
безопасности и социально-эконо- 
мическим условиям жизни военнос- 
лужащих, членов их семей и ветера- 
нов по проблемным вопросам жи- 
лищного обеспечения военнослу- 
жащих, выезжали в район проведе- 
ния стратегического учения «Запад - 
2013», работали в составе жюри У 
Международного конкурса военно- 
профессионального мастерства во- 
еннослужащих дружественных ар- 
мий «Воин Содружества» среди сол- 
дат, матросов, сержантов и старшин, 
проходящих военную службу по 
контракту в армиях государств - 
участников СНГ Также состоялось 
заседание комиссии Общественно- 
го совета по обеспечению правопо- 
рядка и воинской дисциплины. Что 
важно, члены Совета неоднократно 
выступали в средствах массовой ин- 
формации по интересующим обще- 
ство вопросам жизнедеятельности 
Вооружённых Сил. 

Большую часть своего доклада 
председатель Совета посвятил рас- 
сказу о традициях военно-шефской 
работы в войсках и отом, как она ве- 
дётся сегодня. (От редакции: об этом 
планируется отдельная публикация в 
«Красной звезде».) 

Далее Павел Гусев напомнил, что 
следующий год в России объявлен 
Годом культуры. «Не так давно Пре- 
зидент Российской Федерации Вла- 
димир Владимирович Путин, выс- 


тупая на заседании Совета по куль- 
туре и искусству, говорил о том, что 
формирование культурной полити- 
ки государства должно идти в тес- 
ном взаимодействии власти и обще- 
ства. Думаю, что и мы с вами не 
должны быть в стороне от культур- 
ной жизни наших Вооружённых 
Сил», - считает председатель Обще- 
ственного совета. Он предложил об- 
судить тему активизации культурно- 
шефской работы в армии и роли в 


ли бы войти и некоторые члены Об- 
шественного совета. «Эта комиссия 
была бы очень авторитетной, и от 
имени министра обороны такие 
премии могли бы вручаться раз в год 
и сыграли бы существенную роль», - 
отметил Павел Гусев. И добавил, что 
учреждение премии поможет прив- 
лечь талантливых писателей, драма- 
тургов, сценаристов и кинорежиссё- 
ров к созданию художественных 
произведений о современных Рос- 
сийской армии и флоте, а также о 
современном понимании патрио- 
тизма. 

Министр обороны поддержал 
предложения и инициативы Павла 
Гусева, добавив: «Что касается пре- 
мии министра обороны, то считаю 
уместным единственное уточнение: 
правильнее будет называть её пре- 
мией Министерства обороны». Сер- 
тей Шойгу отметил, что не считает 


напомнил, что в ходе осеннего при- 
зыва будут призваны на военную 
службу и направлены для её про- 
хождения в Вооружённые Силы 
России, в другие силовые структуры 
150.030 человек. 

«Нас по-прежнему беспокоит ко- 
личество уклонившихся от военной 
службы, - подчеркнул генерал- 
майор Евгений Бурдинский. - В хо- 
де весенней кампании таких было 
7.442 человека, а в октябре текущего 
года их уже 2.620 человек». «Думаю, 
что переломить ситуацию нам по- 
могут изменения в законодатель- 
стве, направленные на устранение 
этой проблемы, - отметил Бурдинс- 
кий. - Они вступают в силу с | янва- 
ря 2014 года. Не нужно будет гонять- 
ся за призывниками, однако те из 
них, кто, не имея законных основа- 
ний, не проходил военную службу, 
будут лишены права поступать на 


КУЛЬТУРА И СЛУЖБА 


Фото Алексея ВЕРПЕКИ. 


этом процессе членов Совета в виде 
дискуссии в формате «круглого 
стола». 

В этом важном разговоре приня- 
ли участие заместители председате- 
ля Общественного совета, прези- 
дент Академии военных наук гене- 
рал армии Махмут Гареев и главный 
редактор газеты «Завтра» Александр 
Проханов, члены Совета. Среди них 
— актёр, ведущий программы «Слу- 
жу Отчизне» Борис Галкин, певец и 
телеведущий Владимир Винокур, 
певец, поэт и композитор Олег Газ- 
манов, актёр (Сергей Безруков, 
трёхкратный чемпион Олимпийс- 
ких игр и обладатель других прес- 
тижных спортивных титулов Алек- 
сандр Карелин, теле- и радиоведу- 
щий Владимир Соловьёв, режиссёр 


ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 


и продюсер Джаник Файзиев, музы- 
кант, композитор Игорь Бутман, со- 
лист группы «Моральный кодекс» 
Сергей Мазаев, председатель Сино- 
дального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и право- 
охранительными органами протои- 
ерей Сергей Привалов. 

Подводя итог предложениям, оп- 
ределившимся в ходе разговора, а 
стоит отметить, что проходил он за- 
интересованно и эмоционально, 
Павел Гусев предложил разработать 
долгосрочную программу культур- 
но-шефской работы в Вооружённых 
Силах. Всё это, по его словам, долж- 
но быть подкреплено соответствую- 
шим финансированием. В качестве 
источника финансирования мог бы 
выступить специальный фонд, ко- 
торый будет привлекать средства 
меценатов. 

Все с интересом восприняли и та- 
кую инициативу председателя Сове- 
та: «У меня и у ряда членов Общест- 
венного совета имеется такое пред- 
ложение: обратиться к вам, Сергей 
Кужугетович, с просьбой учредить 
премию министра обороны в облас- 
ти культуры. Нам кажется, что такая 
премия поддерживала бы лучшие 
художественные произведения, за- 
интересовала бы очень многих вид- 
ных деятелей культуры». 

По мнению председателя Обще- 
ственного совета, в состав конкурс- 
ной комиссии по этой премии мог- 


корректным учреждать премии 
только от имени главы военного ве- 
домства. «Есть Министерство обо- 
роны, которое готово всем этим за- 
ниматься и поддержать. Поэтому 
премию Министерства обороны мы 
с удовольствием учредим», - доба- 
вил генерал армии Сергей Шойгу и 
уточнил, что в ближайшем будущем 
может быть подготовлено положе- 
ние об этой премии с публикацией 
на сайте ведомства. 

В ходе обсуждения мероприятий, 
проводимых военным ведомством в 
целях патриотического воспитания 
военнослужащих, министр обороны 
сообщил, что Минобороны рассчи- 
тывает в течение месяца рассмот- 
реть разрабатываемый краткий курс 
истории Российской армии для во- 
еннослужащих по призыву. 
«Мы завершим в ноябре на- 
писание краткого курса исто- 
рии Российской армии для 
солдат, именно для солдат. Призыв- 
ники будут сдавать соответствую- 
щие зачёты. Важно, чтобы они зна- 
ли элементарные вещи об истории 
Российской армии», - сказал глава 
военного ведомства. 

Тенерал армии Сергей Шойгу от- 
метил, что решением Коллегии Ми- 
нобороны России в военных вузах в 
будущем также может быть введён 
курс истории Российской армии. «В 
данном случае речь идёт о курсе 
именно для вузов Министерства 
обороны», - уточнил он. 

Глава военного ведомства также 
проинформировал членов Общест- 
венного совета, что в Министерстве 
обороны скоро появится своя ки- 
ностудия. «Уже в этом году мы обра- 
зуем то, что называется киностудией 
или кинокомпанией, а скорее всего, 
и то и другое. Мы, конечно, начнём 
снимать и документальное, и худо- 
жественное кино, а если будет необ- 
ходимость, то и анимационное ки- 
но», - сообщил министр обороны. 

О ХОДЕ осенней призывной кам- 
пании членов Общественного сове- 
та проинформировал заместитель 
начальника Главного организацион- 
но-мобилизационного управления 
Тенерального штаба ВС РФ генерал- 
майор Евгений Бурдинский. 

«С 1 октября текушего года на во- 
енную службу в России призвано 
92.800 человек, что составляет 62 
процента от плана», - сообщил он и 


государственную гражданскую или 
муниципальную службу». 

Касаясь прохождения альтерна- 
тивной службы, он рассказал, что из 
512 призывников, изъявивших же- 
лание проходить её, 436 получили 
такое право. Было сказано и о том, 
что с целью повышения открытости 
для общества мероприятий, связан- 
ных с призывом, продолжается по- 
ложительно зарекомендовавшая се- 
бя практика привлечения предста- 
вителей общественных организаций 
к участию в работе призывных ко- 
миссий. Нынешней осенью в ней 
примут участие 1.515 человек. 

Как и ранее, в Генеральном шта- 
бе с 15 ноября (в период наиболее 
массовых отправок) будет органи- 
зована работа «прямой телефонной 
линии», тел.: (8(495) 696-68-03, 
696-68-04, 696-68-05. 

В докладе было сказано и о том, 
что на основании приказа министра 
обороны от 3 сентября 2013 года с 
сентября этого года гражданам, про- 
шедшим военную службу по призы- 
ву, командиры воинских частей бу- 
дут выдавать рекомендации для 
приёма на подготовительные отде- 
ления федеральных государствен- 
ных вузов для обучения за счёт 
средств федерального бюджета. 

В ходе обсуждения доклада ми- 
нистр обороны рассказал о мерах, 
которые принимает военное ведом- 
ство в целях улучшения условий 
прохождения военной службы. 

По его словам, до конца года во 
всех воинских частях питание воен- 
нослужащих будет организовано с 
элементами «шведского стола», а 
казармы будут оборудованы душе- 
выми кабинами. 

«Мы идём дальше по пути гума- 
низации военной службы, - подче- 
ркнул глава военного ведомства. - 
Военнослужащие срочной службы 
уже имеют два выходных, имеют 
право выходить в увольнение в 
гражданской одежде, пользоваться 
мобильным телефоном, а также 
пользоваться электронной почтой и 
общаться по скайпу». Генерал ар- 
мии Сергей Шойгу отметил, что 
подготовлен проект закона, кото- 
рый предусматривает возможность 
использования отпуска по уходу за 
ребёнком военнослужащими, про- 
ходящими военную службу по 


контракту. 


Не забыта и необходимость по- 
вышения культурного уровня во- 
еннослужащих. Например, в следу- 
ющем году будет увеличено коли- 
чество гастрольных выступлений 
Академического ансамбля песни и 
пляски Российской армии им. А.В. 
Александрова. Министр обороны 
добавил, что программа выступле- 
ния ансамбля на текущий год уже 
реализована с перевыполнением, 
но в следующем году она станет 
ешё шире. 

Глава военного ведомства высту- 
пил с инициативой создания для 
каждого члена Общественного со- 
вета индивидуального плана-пред- 
ложения по поддержке и воспита- 
нию духа патриотизма. «Это каса- 
ется не только концертной дея- 
тельности, но и пропагандистской 
работы, идеологической работы. 
Это касается всего того, что назы- 
вается поддержкой и воспитанием 
духа патриотизма, преданности на- 
шей стране и Вооружённым Си- 
лам», - отметил Сергей Шойгу. Он 
предложил членам Общественного 
совета обсудить между собой или 
на очередном заседании планы ра- 
боты в этом направлении. 

«Учитывая, что 2014 год в России 
объявлен Годом культуры, Воору- 
жённые Силы примут самое актив- 
ное участие в проводимых в стране 
мероприятиях. Думаю, что те из 
них, которые планирует Минобо- 
роны, будут представлять для чле- 
нов Совета немалый интерес. В 
частности, это относится к прове- 
дению конкурсов и различных со- 
ревнований, в том числе танкового 
биатлона с участием экипажей 
стран СНГ и НАТО. Большую ра- 
боту предстоит провести по подго- 
товке мероприятий, посвящённых 
25-летию вывода Ограниченного 
контингента советских войск из 
Афганистана и 100-летию Первой 
мировой войны. Будет продолжена 
и работа по подготовке к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне». 

В ходе пленарного заседания Об- 
щественного совета его участникам 
были представлены эскизы памят- 
ников героям Первой и Второй ми- 
ровых войн, подготовленные Мино- 
бороны России. «Памятники будут 
установлены на Фрунзенской набе- 
режной в Москве, они будут изго- 
товлены из бронзы», - сообщил ге- 
нерал армии Сергей Шойгу и поп- 
росил членов Общественного совета 
принять участие в работе по утверж- 
дению предлагаемых эскизов. 

НА НЫНЕШНЕМ заседании 
рассматривалось и предложение 
председателя комиссии Общест- 
венного совета по патриотическому 
воспитанию и сохранению истори- 
ческого наследия, председателя об- 
щественной организации «Союз 
десантников России» Валерия 
Востротина о проекте мемориала 
воинам-интернационалистам на 
Поклонной горе. «Идея состоит в 
том, чтобы создать такую Стену па- 
мяти, на которой были бы увекове- 
чены имена военнослужащих, по- 
гибших при выполнении интерна- 
ционального долга. При этом ни 
федеральный, ни городской бюд- 
жеты мы не намерены задейство- 
вать», - отметил Валерий Востро- 
тин и выразил надежду, что «все не- 
обходимые подготовительные ме- 
роприятия по разработке проекта 
будут представлены к 25-летию вы- 
вода советских войск из Афганис- 
тана, а работа по созданию мемори- 
ала будет завершена к 30-летию». 

Кроме этого, специальный кор- 
респондент Студии общественно- 
политических программ ВГТРК 
Александр Сладков проинформи- 
ровал участников заседания об 
итогах информационного обеспе- 
чения деятельности Вооружённых 
Сил страны в 2013 году. В том чис- 
ле выразил обеспокоенность тем, 
что журналистов, которые могли 
бы профессионально писать на во- 
енные темы, ныне в стране практи- 
чески не готовят. 

К пленарному заседанию была 
подготовлена выставка, связанная с 
военно-шефской работой, проводи- 
‚мой Культурным центром Воору- 
жённых Сил РФ. Министр обороны 
и члены Общественного совета мог- 
ли увидеть также экспозиции образ- 
цов военной формы одежды и рацио- 
нов питания военнослужащих. 


Ирина ПАВЛЮТКИНА, 
«Красная звезда». 
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Тостем очередного выпуска программы «Военный совет», выходящей на 
радиостанции «Эхо Москвы» и телеканале «Звезда», стал начальник Воен- 
ного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воро- 
неж) (ВУНЦ ВВС «ВВА») генерал-лейтенант Геннадий ЗИБРОВ. 


— Располагает ли сегодня центр 
всем необходимым для успешной и 
полноценной подготовки военных 
специалистов? 

— Федеральное государственное 
казённое военное образовательное 
учреждение высшего профессио- 
нального образования, именуемое 
«Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно- 
воздушная академия имени про- 
фессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», образовано на ос- 
новании распоряжения Прави- 
тельства Российской Федерации 
от 23 апреля 2012 года № 609-р пу- 
тём слияния Военно-воздушной 
академии имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А.Гагарина с фи- 
лиалами в Краснодаре и Сызрани 
и Военного авиационного инже- 
нерного университета, который 
дислоцировался в Воронеже. 

Военно-воздушная академия — 
так для краткости мы её называем 
— образована на базе Военного 
авиационного инженерного уни- 
верситета, созданного | января 
1950 года в городе-герое Сталин- 
граде и прошедшего становление 
от Военного авиационно-техни- 
ческого училища ВВС до одного из 
лучших учебных заведений Ми- 
нистерства обороны Российской 
Федерации, награждённого в своё 
время Вымпелом министра оборо- 
ны «За мужество, воинскую доб- 
лесть и высокую боевую выучку». 

Военный учебно-научный центр 
ВВС «ВВА» впитал славные тради- 
ции Военно-воздушной академии 
имени Ю.А.Гагарина и Военно- 
воздушной инженерной академии 
имени профессора Н.Е. Жуковско- 
го, воронежских Военного авиаци- 
онного инженерного университета 
и Военного института радиоэлект- 
роники, Иркутского и Ставро- 
польского высших военных авиа- 
ционных инженерных училищ, 
Тамбовского высшего военного 
авиационного инженерного учи- 
лища радиоэлектроники, Красно- 
дарского высшего военного авиа- 
ционного училища (военного инс- 
титута) лётчиков имени Героя Со- 
ветского Союза А.К.Серова, Сыз- 
ранского высшего военного авиа- 
ционного училища лётчиков (во- 
енного института), а также Феде- 
рального государственного науч- 
но-исследовательского испыта- 
тельного центра радиоэлектрон- 
ной борьбы и оценки эффектив- 
ности снижения заметности. Об- 
разовательную деятельность в сос- 
таве академии ведут факультеты, 
кафедры, филиалы со структурны- 
ми подразделениями и учебно- 
авиационными базами по родам 
авиации, научно-исследовательс- 
кие центры и центр по подготовке 
младших авиационных специалис- 
тов. В академии функционируют 
докторантура и адъюнктура очной 
формы обучения. Для защиты кан- 
дидатских и докторских диссерта- 
ций созданы диссертационные со- 


веты. Осуществляется также целе- 
вая подготовка адъюнктов иност- 
ранных государств. Научный по- 
тенциал составляют авторитетные 
учёные — заслуженные деятели 
науки и работники высшего обра- 
зования, возглавляющие научные 
и научно-педагогические школы. 

— Первая в Вооружённых Силах 
Российской Федерации научная ро- 
та была укомплектована в соответ- 
ствии с приказом министра обороны 
РФ как раз на базе Военного учеб- 
но-научного центра Военно-воздуш- 
ных сил «Военно-воздушная акаде- 
мия имени профессора Н.Е. Жуко- 
вского и Ю.А. Гагарина»... 

— В её состав вошли одарённые 
выпускники гражданских вузов, 
научные достижения которых 


оборудованные рабочие места, со- 
ответствующие профилю проводи- 
мых исследований. Кроме того, 
каждый солдат научной роты обес- 
печен вычислительной техникой и 
техническим оборудованием. Про- 
живают молодые учёные в погонах 
в общежитии, в благоустроенных 
комнатах по 4—5 человек. В распо- 
ложении научной роты кроме по- 
мещений, определённых Уставом 
внутренней службы, оборудован 
компьютерный класс с локальной 
сетью. 

В течение всего срока службы 
военнослужащие научной роты 
участвуют в научно-практических 
конференциях, посещают выстав- 
ки результатов технического твор- 
чества. По истечении срока служ- 
бы каждый военнослужащий роты 
обязан представить итоговый ре- 
зультат своей научной деятельнос- 
ти, имеющий практическое значе- 
ние для Министерства обороны 
Российской Федерации. 
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мическом театре Российской Ар- 
мии. 
Отборочный этап соревнований 


ВОРОНЕЖСКАЯ МАРКА 


востребованы при решении задач 
военного назначения. Каждому из 
35 военнослужащих научной роты 
определено конкретное задание на 
проведение исследования по нап- 
равлениям научной деятельности, 
которое отражено в индивидуаль- 
ном плане работы. За каждым из 
них закреплён научный руководи- 
тель из числа профессорс- 
ко-преподавательского 
состава академии. 

Четыре дня в неделю во- 
еннослужащие научной роты зани- 
маются научной деятельностью на 
базе кафедр, лабораторий и вычис- 
лительных центров вуза. Военнос- 
лужащим отведены специально 


— Совсем недавно в Воронеже на 
базе центра прошла заключительная 
полуфинальная игра КВН среди во- 
енных вузов на Кубок министра 0б0- 
роны России... 

— Да, это так. Наша академия и 
Военная академия связи имени 
Маршала Советского Союза 
С.М. Будённого с филиалом в 


АРМИЯ РОССИИ: ВЕК ХХ! 


Краснодаре по итогам игры по- 
лучили кубки победителей отбо- 
рочного этапа и путёвки в фи- 
нальную игру, которая пройдёт 
18 ноября в Центральном акаде- 


проходил по схеме игр в междуна- 
родном союзе КВН — конкурс 
приветствий, разминка с вопроса- 
ми от жюри и домашнее задание. 
Также по итогам игры были опре- 
делены победители в номинациях 
«Лучшая женская роль», «Лучшая 
мужская роль» и «Лучшая военная 


шутка». Команды — участницы 
четвёртого отборочного 
этапа из Вольска, Казани, 
Костромы, Серпухова, 


Смоленска и Ярославля 
получили соответствующие дипло- 
мы и утешительные призы. 

Первый в истории победитель 
игр КВН среди высших учебных 
заведений Министерства обороны 
России получит переходящий ку- 
бок, а также представит Вооружён- 
ные Силы России на фестивале 
«КиВиН-2014», который пройдёт в 
городе Сочи в декабре нынешнего 
года. 

— Ваша академия стала школой 
знаний, патриотизма и чести для ты- 
сяч офицеров лётных специальнос- 
тей, авиационного тыла, метеос- 
лужбы и радиоэлектронной борь- 
бы... 

— Она располагает всем необхо- 
димым для успешной и полноцен- 
ной учёбы и службы, научной ра- 
боты, всестороннего культурного и 
нравственного развития. Это поз- 
воляет готовить военных специа- 
листов самой высокой квалифика- 
ции, соответствующей современ- 
ному уровню развития военного 
дела. 

Некоторое время назад, напри- 
мер, на базе Военного учебно-на- 
учного центра Военно-морского 
флота «Военно-морская академия» 
проходил 3-й этап ХУШ Всеар- 
мейской олимпиады по математи- 
ке среди курсантов высших воен- 
но-учебных заведений Министер- 
ства обороны РФ. В олимпиаде 
приняли участие 165 человек, при- 
бывших в Санкт-Петербург из 25 


городов России. Среди них впер- 
вые присутствовали представители 
учебных военных центров и воен- 
ных кафедр высших учебных заве- 
дений. А в 3-м туре к ним впервые 
по видео-конференц-связи присо- 
единились иностранные военнос- 
лужащие, обучающиеся в высших 
учебных заведениях военного ве- 
домства и представляющие более 
чем 30 стран мира. Только от 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» в конкурсе приняли 
участие представители Абхазии, 
Алжира, Анголы, Белоруссии, Бу- 
рунди, Вьетнама, Гвинеи, Кубы, 
Казахстана, Туркменистана и дру- 
гих государств. Благодаря такому 
представительству ХУШ Всеар- 
мейская олимпиада по математике 
получила международный статус. 

Математический форум состоял 
из нескольких туров, включающих 
в себя задания различной сложнос- 
ти по линейной алгебре, аналити- 
ческой геометрии, введению в ма- 
тематический анализ, дифферен- 
циальному и интегральному исчис- 
лению функций одной перемен- 
ной, комплексным числам, обык- 
новенным дифференциальным 
уравнениям, теории рядов, теории 
вероятностей и математической 
статистики и, конечно, задания по 
известным трудам кораблестроите- 
ля, академика Героя Социалисти- 
ческого Труда А.Н. Крылова, 150- 
летию со дня рождения которого и 
была посвящена олимпиада. Её де- 
визом стало хрестоматийное выс- 
казывание учёного: «Теория без 
практики мертва и бесплодна. 
Практика без теории невозможна и 
даже пагубна». Победителем ХУШ 
Всеармейской международной 
олимпиады по математике призна- 
на команда, представлявшая наш 
Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно- 
воздушная академия имени про- 
фессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина». В личном первен- 
стве в числе лучших оказались кур- 
санты нашего центра Артур Нигма- 
тулин и Сергей Ивашков. Разуме- 
ется, это нас радует. 

— В академии большое внимание 
уделяется и спортивной работе... 

— Совершенно верно. Вот один 
из примеров. Некоторое время на- 
зад на нашей базе проводился лич- 
но-командный чемпионат Воен- 
но-воздушных сил по армейскому 
рукопашному бою. В соревнова- 
ниях приняли участие 6 сборных 
команд от объединений и соедине- 
ний ВВС, а также сборная команда 
нашего центра. Всего 47 человек, 
среди которых 3 мастера спорта, 15 
кандидатов в мастера и 22 спор- 
тсмена-разрядника. По итогам со- 
ревнований в командном зачёте 1- 
е место заняли представители на- 
шей академии. 

В личном зачёте победителями 
стали: в весовой категории до 60 кг 
— сержант Эйнар Абуталипов, в ве- 
совой категории до 65 кг — кур- 
сант Шихшанат Мусаев, в весовой 
категории до 70 кг — старший сер- 
жант Александр Громов. Все они 
представляли ВУНЦ ВВС «ВВА». 
В весовой категории до 80 кг по- 
бедил курсант Андрей Одабошян, 
а в весовой категории более 85 кг 
— сержант Михаил Педько, также 
представлявшие наш Военный 
учебно-научный центр ВВС 
«ВВА». Математика высшего по- 
рядка и спорт высших достиже- 
ний. Где ешё встретишь такое?.. 


Андрей ГАВРИЛЕНКО, 
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Завершающийся учебный год ознаменовался для Северного 
флота пополнением боевого состава соединений подводных ло- 
док. В сентябре в базу подводных сил СФ Гаджиево прибыл из 
Беломорской военно-морской базы атомный ракетный подвод- 
ный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий». А 
в октябре в главной базе Кольской флотилии разнородных сил 
СФ — городе Полярном — встретили новую дизель-электричес- 
кую подводную лодку «Санкт-Петербург». 


| 


ГОЛОВНОЙ корабль четвёртого 
поколения «Юрий Долгорукий» 
проекта 955 «Борей» — новое слово 
в истории подводного кораблест- 
роения. Он был заложен в 1996 го- 
ду на заводском стапеле ПО «Се- 
верного  машиностроительного 
предприятия» Северодвинска. 
Главным оружием крейсера перво- 
го ранга являются межконтинен- 
тальные баллистические ракеты 
морского базирования «Булава». 

В силу объективных причин 
строительство новейшего атомного 
подводного ракетоносца «Юрий 
Долгорукий» проходило сложно. В 
конце 1990-х годов из-за тяжёлого 
финансово-экономического поло- 
жения в стране реализация проекта 
шла медленно. Ситуацию усугубил 
системный кризис в оборонной 
промышленности, назревший на 
рубеже веков. Выправить положе- 
ние удалось лишь в начале 2000-х 
годов. 

В 2005 году завершилось форми- 
рование прочного корпуса крейсе- 
ра «Юрий Долгорукий». В 2007 го- 
ду судостроители вывели корабль 
из цеха и через год спустили его на 
воду, а в 2009-м лодка впервые 
вышла в море на заводские испы- 
тания. 

Андреевский флаг на борту 
атомного ракетного подводного 
крейсера стратегического назначе- 
ния «Юрий Долгорукий» подняли 
в январе 2013 года в Северодвинс- 
ке, и по решению главнокоманду- 
ющего ВМФ корабль вошёл в сос- 
тав подводных сил Северного фло- 
та. Как сказал тогда министр обо- 
роны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу, принявший участие в тор- 
жественной церемонии ввода но- 
вого корабля в боевой состав фло- 
та, атомный ракетоносец четвёрто- 
го поколения «Юрий Долгорукий» 
стал первым кораблём в своей се- 
рии и по результатам государствен- 
ных испытаний успешно подтвер- 
дил все заложенные тактико-тех- 
нические характеристики. 

За время государственных испы- 
таний крейсер совершил 22 выхода 
в море, преодолел более 20.000 
морских миль. Немногим более 
месяца назад он прибыл из Севе- 
родвинска к месту постоянного ба- 
зирования в гарнизон Гаджиево, и 
теперь «Юрий Долгорукий» плано- 
во вводится в состав сил постоян- 
ной готовности. 

Следует отметить, что два экипа- 
жа для корабля-новостройки были 
сформированы ещё десять лет на- 
зад. Как и положено, сначала они в 
течение двух лет прошли теорети- 
ческую подготовку в учебном цент- 
ре подводников в Сосновом Бору 
под Санкт-Петербургом. Затем 
подводники прибыли в Северо- 
двинск и вместе с судостроителями 
участвовали в выводе корабля из 
цеха и дальнейшем проведении 
всех заводских испытаний. 

- Участие личного состава в за- 
водских ходовых и государствен- 
ных испытаниях имеет важнейшее 
значение, - сказал командир кораб- 
ля капитан 1 ранга Владимир Ши- 
рин. — Работа экипажа вместе со 
специалистами, которые создавали 
этот проект и вооружение, с предс- 
тавителями промышленности и 
контрагентами позволила познать 
корабль изнутри, чтобы в дальней- 
шем со всей техникой быть на «ты». 

ЭКИПАЖ атомной подводной 
лодки «Юрий Долгорукий» под ко- 
мандованием капитана | ранга 
Владимира Ширина приложил 
максимум интеллектуальных сил, 
профессиональных знаний и спе- 
циальных навыков для проверки 
технической и боевой готовности 
крейсера. 

- Мне есть с чем сравнивать этот 
корабль: до назначения команди- 
ром на «Юрий Долгорукий» я про- 
ходил службу на подводных лодках 
667БДРМ-проекта, - рассказал Вла- 
димир Викторович. — В принципе, 
корабли этих двух проектов хороши 
по-своему, но есть много отличий, и 
главное, конечно же, «возрастное». 


\ Атак как «Юрий Долгорукий» - это 
< 


лодка уже четвёртого поколения, то 
в ней больше электроники, много 
новых технических средств, кото- 
рые раныше не применялись. Мы 
убедились в том, что корабль полу- 
чился хороший. Он обладает боль- 
шими, чем уего предшественников, 
возможностями. 

По скорости, глубине погруже- 
ния, боевым возможностям, жиз- 
необитаемости и комфорту усло- 
вий службы «Юрий Долгорукий» 
превосходит все прежние отечест- 
венные подводные лодки. 

- Ходовые испытания крейсером 
пройдены, и теперь начинается тя- 
жёлая боевая работа, - подчеркнул 
во время встречи корабля в базе на- 
чальник штаба Северного флота 


«Владимир Мономах», во время 
которых была проведена проверка 
всех судовых устройств и основных 
систем корабля. Как отметили спе- 
циалисты производства военной 
техники предприятия «Севмаш», 
испытания этой подводной лодки 
проходят легче, чем предыдущего 
корабля проекта. После устране- 
ния в заводских условиях ряда вы- 
явленных замечаний корабль 
вновь отправится в море. До конца 
года атомной подводной лодке 
«Владимир Мономах» предстоит 
выполнить напряжённый график 
заводских ходовых и государствен- 
ных испытаний. 

Командование подводных сил 
СФ убеждено, что совсем скоро 
Военно-морской флот России по- 
лучит новую группировку подвод- 
ных крейсеров, которые станут ос- 
новой морских стратегических 
ядерных сил нашего государства. 

НЕДАВНО и вбригаду дизельных 
подводных лодок Кольской флоти- 
лии разнородных сил Северного 
флота прибыл новый корабль. Для 
старейшего флотского соединения 


дизель-электрическую подводную 
лодку четвёртого поколения 
«Санкт-Петербург». 

Это головной корабль проекта 
677 серии неатомных подводных 
лодок. Он был заложен на стапелях 
судостроительного завода «Адми- 
ралтейские верфи» в декабре 1997 
года. В апреле 2010 года лодку 
«Санкт-Петербург» приняли в сос- 
тав ВМФ России в опытную 
эксплуатацию. 

За четыре года до этого в составе 
бригады начал формироваться эки- 
паж, который после окончания 
Высших специальных офицерских 
классов ВМФ в 2006 году возглавил 
Олег Михолап. Ему было поручено 
укомплектовать экипаж нужными 
специалистами и подготовить во- 
инский коллектив к выполнению 
задач в море. Под командованием 
капитана 3 ранга Михолапа лодка 
«Санкт-Петербург» прошла ходо- 
вые испытания и выполнила ряд 
учебных задач в Балтийском море. 

В конце 2009 года сформирован- 
ный десятый экипаж возглавил ка- 
питан 3 ранга Алексей Баженов. 


ОБНОВЛЯЕМСЯ И КРЕПНЕМ 


контр-адмирал Николай Евменов. 
- Руководство страны, командова- 
ние ВМФ и Северного флота воз- 
лагают большие надежды на крей- 
сера этого проекта и экипаж. 

Известно, что в планах будущего 
учебного года Северного флота 
подводной лодке «Юрий Долгору- 
кий» отведена весомая роль. Ожи- 
дается, что постепенно ешё две 
атомные подводные лодки нового 
проекта придут на Северный флот 
и включатся в учебно-боевую дея- 
тельность. 

Контр-адмирал Александр 
Моисеев признался, что он по- 
хорошему завидует нынешнему 
поколению подводников и сожа- 
леет, что самому не довелось ко- 
мандовать такой подводной лод- 
кой. И тут же Александр Алексе- 
евич с оптимизмом добавил: «Од- 
нако я знаю, что как командующий 
подводными силами буду выходить 
в море на крейсере «Юрий Долго- 
рукий» и вместе с экипажем участ- 
вовать в решении боевых задач». 

Строительство других серийных 
лодок проекта 955 «Борей» прохо- 
дит уже значительно быстрее, чем 
головного корабля. Так, второй 
корпус — «Александр Невский» — 
заложили в 2004 году, в 2010 году 
спустили на воду и через год нача- 
ли вести ходовые испытания. Эки- 
паж первого серийного корабля 
сформирован на Тихоокеанском 
флоте, где и будет базироваться 
подводная лодка после передачи её 
в состав ВМФ. 

Закладка третьего корабля, наз- 
ванного в честь другого русского 
князя «Владимир Мономах», сос- 
тоялась в 2006 году и была приуро- 
чена к столетию подводного флота 
России. В декабре 2012 году ко- 
рабль спустили на воду, в январе 
2013 года вывели из плавдока и на- 
чали проводить швартовные испы- 
тания. А в начале октября в Белом 
море завершились первые заводс- 
кие ходовые испытания крейсера 


это очень долгожданное событие: в 
последний раз бригада пополнялась 
новыми лодками более двадцати лет 
назад. Боевой состав соединения 
состоит из «Варшавянок» - дизель- 
электрических подводных лодок 
проекта 877, спроектированных в 
Центральном конструкторском бю- 
ро морской техники «Рубин». Са- 
мым молодым кораблём была под- 
водная лодка «Липецк», которую 
заложили на заводе «Красное Сор- 
мово» в 1989 году и успешно 


ФЛОТ РОССИИ: ВЕК ХХ! 


эксплуатируют уже 22 года. 

Вопреки расхожему мнению о 
том, что с развитием атомного под- 
водного флота постепенно прои- 
зойдёт отказ от дизельных лодок, 
такого не случилось. Ведущие ми- 
ровые державы продолжают вкла- 
дывать средства в строительство и 
дизельных, и атомных подводных 
кораблей. Причина очевидна: ди- 
зельные лодки отличаются мень- 
шим уровнем шумности, а их 
эксплуатация при том же объёме 
решаемых задач обходится гораздо 
дешевле, чем атомных. 

Как не раз отмечал командую- 
щий Кольской флотилией разно- 
родных сил Северного флота 
контр-адмирал Олег Голубев, буду- 
щее — за неатомными подводными 
лодками. И в ХХ! веке перед фло- 
том по-прежнему будет стоять ряд 
задач, с которыми в силу своих так- 
тико-технических характеристик и 
уникальных возможностей могут 
справиться только дизель-электри- 
ческие лодки, оставаясь при этом 
не обнаруженными вероятным 
противником. 

В силу этих причин можно по- 
нять, какую радость недавно пере- 
жили в соединении дизельных под- 
водных лодок Кольской флотилии, 
когда встречали новый корабль - 


Под его руководством подводники 
прошли обучение в Центре подго- 
товки боевых сил ВМФ в городе 
Обнинске, а затем отправились на 
Балтику вводить в строй и осуше- 
ствлять опытную эксплуатацию 
новой лодки «Санкт-Петербург». 

Незадолго до подготовки к 
межфлотскому переходу командо- 
вание экипажем подводной лодки 
«Санкт-Петербург» возложили на 
капитана 2 ранга Антона Бойко, 
командира с большим опытом пла- 
вания. И вот, преодолев более 1900 

морских миль, с Балтийского 
флота на Северный в октябре 
пришла  дизель-электрическая 
лодка четвёртого поколения. 

ПО ВОДНОЙ глади Екатерини- 
нской гавани медленно скользил 
новый корабль «Санкт-Петер- 
бург», а на причале экипаж с нетер- 
пением ждали жёны и дети подвод- 
ников. Кто-то из мальчишек, вид- 
но, не впервые встречающий отна с 
моря, озадаченно произнёс: «А 
лодка-то необычная». Все участни- 
ки торжественной церемонии тоже 
обратили внимание на оригиналь- 
ную архитектуру корпуса корабля, 
выделяющую его на фоне других 
дизельных лодок. 

Действительно, по своим разме- 
рам и техническим параметрам ПЛ 
«Санкт-Петербург» отличается от 
«Варшавянок» третьего поколения. 
Новый корабль является голов- 
ным, построен по проекту 677 «Ла- 
да», разработанному в ОАО «Цент- 
ральное конструкторское бюро 
морской техники «Рубин». Впер- 
вые при проектировании подвод- 
ной лодки использовались новые 
технологии, ранее не применявши- 
еся в подводном флоте. 

Одна из основных особенностей 
этого проекта — сочетание неболь- 
ших размеров подводного корабля 
и низкого уровня шумности с мощ- 
ным торпедным и торпедно-ракет- 
ным вооружением. Водоизмещение 
новой подлодки — 1.765 тонн, дли- 


на — 67 метров, ширина — 7 метров. | 
В подводном положении корабль 
развивает скорость до 21 узла, глу- 
бина погружения составляет более 
300 метров. В автономном плава- 
нии корабль может находиться до 
45 суток. Подводная лодка оснаще- 
на шестью торпедными аппаратами 
калибра 533 миллиметра. 

В день прихода корабля в гарни- 
зон Полярный на пирсе его приве- 
тствовали заместитель командую- 
шего Северным флотом контр-ад- 
мирал Виктор Соколов и команду- 
ющий Кольской флотилией разно- 
родных сил СФ контр-адмирал 
Олег Голубев. Оркестр штаба 
Кольской флотилии торжествен- 
ным маршем встретил подводни- 
ков. 

- Экипаж поставленную перед 
ним задачу выполнил: подводная 
лодка «Санкт-Петербург» прибыла 
в пункт постоянного базирования, 
- доложил командир корабля капи- 
тан 2 ранга Антон Бойко. — Лич- 
ный состав здоров, материальная 
часть в строю. 

На торжественном митинге в 
честь прибытия новой подводной 
лодки заместитель командующего 
Северным флотом контр-адмирал 
Виктор Соколов поблагодарил 
подводников за успешно проведён- 
ный межфлотский переход и вру- 
чил командиру корабля жареного 
поросёнка. 

- Сегодня у нас действительно 
очень большой праздник — ряды 
подплава пополнились ешё одной 
боевой единицей, - сказал Виктор 
Николаевич. — Радует, что экипаж, 
который был сформирован на 
прославленном соединении Север- 
ного флота, достойно выполнил 
задачу и привёл лодку в базу. 

Переход с Балтийского флота на 
Северный проходил в сложных 
гидрометеорологических условиях 
и занял около трёх недель. Как рас- 
сказал командир корабля капитан 
2 ранга Антон Бойко, характерная 
для осеннего периода штормовая | 
погода разыгралась ешё на выходе 
из Балтийских проливов и затем 
сопровождала подводников в Се- 
верном, Норвежском и Баренце- 
вом морях. В сложных условиях 
межфлотского перехода корабль 
показал себя с наилучшей стороны. 

- Как командир, я горжусь своим | 
экипажем, который достойно вы- 
полнил поставленную нам задачу, и | 
вверенным кораблём — это и есть 
командирское счастье, — искренне 
признался Антон Бойко. 

Совсем скоро экипаж подводной 
лодки «Санкт-Петербург» присту- 
пит к отработке большого комп- 
лекса программы испытаний в ак- 
ватории Баренцева моря. Подвод- 
никам также предстоит провести | 
ряд глубоководных работ и другие 
морские операции. 

- Надеюсь, что уже в следующем 
учебном году закончится опытная 
эксплуатация лодки «Санкт-Пе- 
тербург», она войдёт в состав сил 
постоянной готовности и присту- 
пит к выполнению учебно-боевых 
задач, - сказал заместитель коман- 
дуюшего Северным флотом контр- 
адмирал Виктор Соколов. 

Лодки этого проекта имеют 
большое значение для обороно- 
способности страны, так как они 
обладают высокой степенью 
скрытности и могуг противодей- 
ствовать как подводным, так и над- 
водным кораблям. Основное пред- 
назначение - защита военно-морс- 
ких баз, побережья и морских ком- 
муникаций. Гарантированный срок 
эксплуатации - 25 лет. 

Строительство других серийных 
лодок проекта 677 началось в 
2005—2006 годах, но в 2009 году 
было приостановлено. Отрадно, 
что в этом году принято решение 
возобновить серийное строитель- 
ство на стапелях ОАО «Адмирал- 
тейские верфи» дизель-электри- 
ческих подводных лодок «Кронш- 
тадт» и «Севастополь». Новые ко- 
рабли будут создаваться по коррек- 
тированному техпроекту с учётом 
итогов опытной эксплуатации го- 
ловного заказа, замечаний и пред- 
ложений подводников. 

Как отмечают специалисты го- 
соборонзаказа, возобновление 
строительства подводных лодок 
проекта 677 «Лада» - это значимая | 

] 
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веха в истории российского под- 
водного кораблестроения. 

Ольга ВОРОБЬЁВА, 

«Красная звезда». 
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КРАСНАЯ ЗВВАА 


Сторожевой корабль «Неустрашимый» немолод. Заложенный в 1987 го- 
ду, в состав ВМФ России он вошёл 24 января 1993 года, став первым кораб- 
лём проекта 11540 «Ястреб» и самым ходовым кораблём Балтийского 
флота. Уже в 1994 году он ушёл в свой первый дальний поход... 

В 2003 году в Лондоне на его борт поднялись Президент России Владимир 
Путин и принц Уильям. В 2004 году он стал первым с ХУШ века российс- 
ким кораблём, совершившим визит в Португалию. В 2006 году участвовал 
в мероприятиях по перезахоронению праха императрицы Марии Фёдоров- 
ны. 17 октября 2013 года «Неустрашимый» вернулся с очередной боевой 
службы, пройдя за семь месяцев 31.200 морских миль. 


Экипаж сплотило море 


- Разместить их здесь нам посо- 
ветовал командир бригады капи- 
тан 1 ранга Иван Ковалёв, чтобы 
экипаж гордился своим кораб- 
лём... 

На переборке офицерского ко- 
ридора сторожевого корабля «Не- 
устрашимый» десятки памятных 
знаков с иностранных кораблей, 
коим довелось взаимодействовать 
с моряками-балтийцами. За двад- 
цать лет под Андреевским флагом 
СКР прошёл больше сотни тысяч 
морских миль, сталь его бортов 
помнит и суровое Норвежское мо- 
ре, и штормовой Бискайский за- 
лив, и обжигающий зной Индийс- 
кого океана. 

Лицо командира «Неустраши- 
мого» капитана 2 ранга Сергея 
Липского покрывает густой юж- 
ный загар. Лето 2013 года у коман- 
дира и экипажа сторожевого ко- 
рабля выдалось долгим и жарким. 
Покинув Балтийск 17 марта, до- 
мой моряки вернулись только 17 
октября, проведя в море полных 
семь месяцев - 215 суток. На сегод- 
ня это рекорд: однотипный «Ярос- 
лав Мудрый» бороздил дальние 
моря на две недели меньше. А 90 
суток без захода в порт — такого не 
было и вовсе с царских времён. 

Изначально задачей сторожево- 
го корабля была охрана гражданс- 
кого судоходства в районе Афри- 
канского Рога. Для балтийцев жара 
стала самым тяжёлым испытани- 
ем. 

- Зной был неимоверным: пока 
шли через Средиземное море даже 
радовались теплу, но в Аденском 
заливе температура доходила до 50 
градусов по Цельсию! Внутри ко- 
рабельных помещений, правда, 
было прохладно — система конди- 
ционирования работала нормаль- 
но, но, выходя наружу, попадал в 
пекло. 

Прошедшая боевая служба стала 
для Сергея Алексеевича первой в 
должности командира корабля. 
Поэтому опыт, полученный в этом 
походе, он считает бесценным. 

- Командуя кораблём у берега, 
никогда не получишь опыта в сла- 
живании экипажа, организации 
службы в условиях похода, вахт, 
подвахт... Это всё можно отрабо- 
тать только в море. И чем дольше 
поход, тем лучше эти вопросы от- 
рабатываются. Поэтому начало бо- 
евой службы всегда непростое — 
люди притираются друг к другу, 
учатся работать в команде, привы- 
кают жить по морскому распоряд- 
ку дня. 

Впрочем, тяготы службы воен- 
ного моряка компенсируют её 
плюсы: и материальные, и... 

- Все люди разные, но я думаю, 
что деньги в ряду стимулов, застав- 
ляющих человека ходить в море, не 
главное. Есть ешё и морская ро- 
мантика, есть желание посмотреть 
мир и тяга к перемене мест. Есть, 
конечно, люди, выбирающие спо- 
койную службу на неходовых ко- 
раблях, но есть и те, кто целенап- 
равленно идёт на такие корабли, 
как «Неустрашимый», которые ре- 
гулярно ходят в море. Более того, 


многие, вернувшись из одного по- 
хода, подают рапорта с просьбой 
прикомандировать их на другой 
корабль, уходящий в ещё один 
дальний поход. У нас половина 
экипажа — матросы срочной служ- 
бы. Шестеро из них выразили же- 
лание подписать контракт. Но да- 
же те, кто уйдёт на «гражданку», 
вправе сказать: я настоящий мо- 
ряк, я большую часть своей служ- 
бы провёл в море, я дважды пере- 
секал экватор, я видел разные моря 
и страны. 

«Неустрашимый» вернулся с мо- 
ря, выполнив все поставленные 
перед экипажем задачи. Моряки- 
балтийцы демонстрировали Анд- 
реевский флаг в неспокойном Вос- 
точном Средиземноморье, защи- 
шали судоходство в Индийском 
океане. То, что кораблю удалось 


В МОРЯХ 


всё выполнить без серьёзных не- 
исправностей и поломок матери- 
альной части, по мнению капитана 
2 ранга Сергея Липского, заслуга в 
первую очередь командира элект- 
ромеханической боевой части ка- 
питана 3 ранга Дмитрия Яковлева 
и его подчинённых, например, ко- 
мандира трюмной группы старше- 
то лейтенанта А.И. Сироткина, ко- 
мандира — электро-технической 
труппы лейтенанта В.В. Опенчен- 
ко, старшины команды моторис- 
тов мичмана А.П. Белинско- 
го. Но не только механики 
смогли отличиться в этом 
походе. Хорошо показали 
себя радиотелеграфист матрос 
Я.С. Мисевра, командир отделе- 
ния сигнальциков старшина 2-й 
статьи Д.В. Датскевич, хлебопёки 
матросы С.А. Снитко и Ф.И. Ни- 
кишов. 


Обошлось без 
психологических 
потерь 


- В этом году нам везёт на 17-е 
число: 17-го вышли в море, 17-го 
ушли из Аденского залива в Сре- 
диземное море, 17 числа — верну- 
лись в базу... 

В каюте заместителя командира 


сторожевого корабля «Неустраши- 
мый» по работе с личным составом 
капитана 3 ранга Сергея Желнако- 
ва запах дальних странствий ешё 
не выветрился. На фотографиях 
тропические закаты, пальмы, не- 
боскрёбы, концерты на вертолёт- 
ной площадке и спортивные ме- 
роприятия... 

Не секрет, что дальний поход — 
серьёзное психологическое испы- 
тание для моряка. Даже климат в 
тропиках для привыкших к прох- 


СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 


ладному лету балтийцев не самый 
комфортный. Не менее неприят- 
ными факторами в походе являют- 
ся скука и однообразие: после нес- 
кольких недель адаптации кора- 
бельный распорядок входит в при- 
вычную колею: вахты четыре часа 
через восемь, приёмы пиши, сон, 
работы по корабельному расписа- 
нию, голубое небо и синее море со 
всех сторон. Время от времени это 
однообразие сменяют заходы в 
разные экзотические порты, но 
они за полгода и более боевой 
службы занимают от силы две не- 
дели. 

- Температура во внутренних по- 
мещениях корабля в походе была 
терпимой: в кубриках выше 27 гра- 
дусов не поднималась. Но снаружи 
жара была страшная! Помогал душ 
из забортной воды, которую пода- 
вали в душевые. Впрочем, его 
прохладным назвать сложно: в 
Аденском заливе температура за- 
бортной воды доходила до 36 гра- 
дусов. Досугу тоже уделяли много 
внимания: фильмы на вертолётной 
площадке мы в походе крутили 
каждый вечер. Проводились кон- 
церты силами экипажа — на 9 Мая 
и на День Балтийского флота, 
спортивные соревнования, в том 
числе армрестлинг, шашки, шах- 
маты и даже шлюпочные гонки. 
Кстати, в шлюпочных гонках по- 
бедителем вышла команда авиа- 
группы. Большой концерт дали 17 
сентября — отметили полгода на 


боевой службе. Не забудем и пере- 
ход экватора: он традиционно от- 
мечается праздником с визитом на 
борт корабля Нептуна со свитой. В 
этом году Нептун вручил впервые 
пересёкшим экватор морякам не 
только соответствующие свиде- 
тельства, но и погоны старших 
лейтенантов шестерым лейтенан- 
там — приказ подоспел вовремя! 

Кстати, многочисленные спор- 
тивные состязания дали возмож- 
ность экипажу сторожевого кораб- 
ля одержать победу в межуна- 

родном матче: во время пре- 
бывания в столице Сей- 
шельских Островов Викто- 

рии балтийцы разгромили на 
футбольном поле команду эсмин- 
ца ВМС НОАК «Харбин». 

- Задачи по охране гражданского 
судоходства в этот раз выполняли в 
режиме «свободной охоты» - в го- 
товности прийти на помощь судну, 
атакованному пиратами. К 
счастью, стрелять по реальным пи- 
ратам не пришлось. К счастью, по- 
тому что пиратство в тех краях — 
занятие, которым занимаются во 
многом от безысходности — уж 
больно низок уровень жизни в Со- 
мали. Стрельба по людям — неп- 
ростое испытание для экипажа. У 
нас обошлось без такого рода пси- 
хологических потерь. 


На нём держится всё 


Не секрет, что самые занятые 
люди на корабле — механики. Что 
странного: корабль ведь и есть ме- 
ханизм, большой и сложный. Со- 
ответственно командир БЧ-5 — че- 
ловек, без которого ничего на ко- 
рабле работать не будет. Капитан 3 
ранга Дмитрий Яковлев на «Неуст- 
рашимом» не новичок, и прошед- 
шая боевая служба у него не пер- 
вая, правда, три предыдущие были 
не столь продолжительными — 4—5 
месяцев — и не такими слож- 
НЫМИ... 

- В тропиках температура забо- 
ртной воды очень высокая — 36—37 
градусов, ау нас охлаждение мно- 
гих механизмов водяное. Основ- 


ная часть выходов из строя матери- 
альной части происходила именно 
из-за этого. Впрочем, обеспечен- 
ность ЗИПом в походе была нор- 
мальной, а перед походом корабль 
продуктивно ремонтировался в за- 
воде, например, отремонтирован- 
ная система кондиционирования 
работала даже в самых суровых в 
плане жары условиях. 

Это в жилых помещениях «Не- 
устрашимого» в Индийском океа- 
не были относительно комфорт- 
ные 27 градусов. На боевых постах 
БЧ-5 температура традиционно 
выше. 

- Я предлагал сделать вахту мо- 
тористов по 2 часа. На общем соб- 
рании решили — стоять как поло- 
жено, четыре часа через восемь. Я 
согласился, но предоставил мото- 
ристам дополнительное время для 
отдыха, хотя все были готовы к то- 
му, что будет жарко. Тем не менее 
когда возвращались, искренне ра- 
довались настоящей осени! 

В электромеханической боевой 
части, как и во всём экипаже, вах- 
ту вместе с контрактниками несут 
и срочники. По мнению капитана 
3 ранга Яковлева, дальний поход — 
единственный шанс научить мат- 
росов исполнять должностные 
обязанности за год службы. 

- Чему за год можно научить у 
пирса? Только мести и убирать. 
Вот и увольняется матрос специа- 
листом по наведению порядка. За 
семь месяцев в море у нас все нау- 
чились нести реальную вахту на 
реальных работающих механиз- 
мах. Мы стараемся ещё по приходе 
на корабль разузнать, кто чем за- 
нимался на «гражданке», и подоб- 
рать молодому матросу соответ- 
ствуюшую специализацию на ко- 
рабле. А люди приходят разные, 
например, есть в БЧ-5 несколько 
матросов с незаконченным выс- 
шим инженерным образованием. 
.А бывает и наоборот — научившись 
за время службы работать с техни- 
кой, моряк уходит в запас с жела- 
нием продолжить образование по 
флотской специальности. 

На флоте, по мнению Дмитрия 
Яковлева, всё зависит от человека. 
Служба моряка нелёгкая, требует 
не только профессионализма, но и 
серьёзных волевых качеств, надёж- 
ности, устойчивости к стрессам. И 
любви к морю, технике, кораблю. 
Многие из экипажа «Неустраши- 
мого» этими качествами обладают. 
Например, командир трюмно-ко- 
тельной группы лейтенант Алек- 
сей Чернов. Молодой офицер при- 
был на сторожевой корабль в 
прошлом году, но уже успел пока- 
зать себя с положительной сторо- 
ны, своевременно сдав зачёты и 
освоив заведование, постоянно ра- 
ботая над своим профессиональ- 
ным уровнем. 

К стали палубы сторожевого ко- 
рабля «Неустрашимый» липнут 
жёлтые листья. Интересно, что 
чувствуют моряки, сметая во время 
приборок осеннее золото? Лето 
2013 года у экипажа было особенно 
Долгим... В 

Тимур ГАИНУТДИНОВ, 
«Красная звезда». 
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1 октября в России началась 
осенняя призывная кампания, в хо- 
де которой на военную службу пла- 
нируется направить 150.030 чело- 
век. 

В Саратовской области под руко- 
водством начальника войск радиа- 
ционной, химической и биологи- 
ческой защиты Вооружённых Сил 
генерал-майора Эдуарда Черкасова 
началось межведомственное уче- 
ние по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации химичес- 
кого и биологического характера на 
объекте Министерства обороны. 

В главную базу Северного флота 
— город Североморск — из дальнего 
похода в Арктику вернулся отряд 
кораблей и судов, возглавляемый 
тяжёлым атомным ракетным крей- 
сером «Пётр Великий». Как отме- 
тил командующий Северным фло- 
том адмирал Владимир Королёв, 
под флагом которого проходил по- 
ход, «отряд боевых кораблей и су- 
дов обеспечения Северного флота 
успешно выполнил задачу по дос- 
тавке на остров Котельный личного 
состава, техники и вооружения, 
имущества и материальных 
средств, необходимых для восста- 
новления арктического аэродрома 
Темп и создания авиационной ко- 
мендатуры». 

4 октября в Культурном центре 
Вооружённых Сил завершился У 
Международный конкурс военно- 
профессионального мастерства во- 
еннослужащих дружественных ар- 
мий «Воин Содружества» среди 
солдат, матросов, сержантов и стар- 
шин, проходящих военную службу 
по контракту в армиях государств - 
участников СНГ. За победу в этом 
состязании боролись представите- 
ли вооружённых сил Армении, Бе- 
лоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, России и Украины. 
От лица руководства Минобороны 
России участников конкурса позд- 
равил статс-секретарь - замести- 
тель министра обороны Николай 
Панков. Абсолютным победителем 
конкурса «Воин Содружества» стал 
российский военнослужащий 
младший сержант Валерий Вычег- 
жанин. 

7 октября на Чебаркульском меж- 
видовом полигоне (Челябинская 
область) Центрального военного 
округа под руководством команду- 
ющего войсками ЦВО генерал- 
полковника Николая Богдановско- 
го началась активная фаза учения с 
миротворческими силами Органи- 
зации Договора о коллективной 
безопасности «Нерушимое брат- 
ство-2013». В нём принимали учас- 
тие военнослужащие Армении, Бе- 
лоруссии, Казахстана, Киргизии, 
России и Таджикистана. От Воору- 
жённых Сил РФ привлекался лич- 
ный состав отдельной мотострел- 
ковой миротворческой бригады. 

9 октября в Хабаровске замести- 
тель министра обороны Юрий Бо- 
рисов представил нового команду- 
ющего войсками Восточного воен- 
ного округа генерал-лейтенанта 
Сергея Суровикина руководящему 
составу ВВО. 

10 октября председатель Прави- 
тельства РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о назначе- 
нии главой Роскосмоса генерал- 
полковника Олега Остапенко, в 
связи с этим он освобождён от 
должности заместителя министра 
обороны и уволен с военной 
службы. 

Боевым расчётом РВСН с Госуда- 
рственного центрального межвидо- 
вого полигона Капустин Яр в 
Астраханской области проведён ис- 
пытательный пуск межконтинен- 
тальной баллистической ракеты 
РС-12М «Тополь». 

14 октября в Перу прибыла рос- 
сийская военная делегация во главе 
с министром обороны РФ генера- 
лом армии Сергеем Шойгу. В ходе 
визита состоялись переговоры с 
главой военного ведомства Перу 
Педро Катериано о перспективах 
развития двусторонних отношений 
в военной сфере. 

16 октября министр обороны 
России генерал армии Сергей 
Шойгу посетил Бразилию и провёл 
переговоры с министром обороны 
Селсу Аморимом и вице-президен- 
том республики Мишелом Теме- 
ром. Обсуждались вопросы страте- 
гического партнёрства, в том числе 
перспективные проекты в сфере 
военно-технического сотрудниче- 


ства. 


17 октября в базу вернулся отряд 
боевых кораблей Балтийского фло- 
та в составе сторожевого корабля 
«Неустрашимый», танкера «Ельня» 
и буксира «Евгений Хоров». 

18 октября под руководством ми- 
нистра обороны РФ генерала ар- 
мии Сергея Шойгу состоялось под- 
ведение итогов совместного страте- 
гического учения «Запад-2013». С 
докладом об итогах учения высту- 
пил начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ - первый за- 
меститель министра обороны РФ 
генерал армии Валерий Герасимов. 
Он выделил четыре особенности 
проведённого мероприятия. 

Во-первых, организаторы учения 
отошли от традиционных форм ве- 
дения военных действий в крупно- 
масштабной войне, отрабатыва- 
лись варианты локализации воору- 
жённых конфликтов в период 
обострения обстановки на запад- 


ном стратегическом направлении. 


учились уничтожать незаконные 
вооружённые формирования. В 
учении принимала участие сводная 
тактическая группа десантно- 
штурмовой бригады Восточного 
военного округа (г Улан-Удэ). Ру- 
ководитель учения с российской 
стороны заместитель командующе- 
го войсками Восточного военного 
округа генерал-лейтенант Влади- 
мир Цилько отметил, что от учения 
к учению растёт уровень взаимопо- 
нимания между офицерами совме- 
стного штаба, которые планируют 
операции и руководят ими. 28 ок- 
тября российский контингент убыл 
на родину. 

В музее спортивной славы ЦСКА 
25 спортсменов, призванных в 
спортивные роты, приняли Воен- 
ную присягу. Такие подразделения 
уже сформированы в четырёх горо- 
дах — Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре и Ростове-на-Дону. 

19 октября Президент России 


Герасимову, первому заместителю 
министра обороны РФ генералу ар- 
мии Аркадию Бахину и статс-сек- 
ретарю — заместителю министра 
обороны РФ Николаю Панкову о 
деятельности сил и средств, участ- 
вующих в управлении отечествен- 
ной космической группировкой. 

25 октября первый заместитель 
министра обороны РФ генерал ар- 
мии Аркадий Бахин посетил ХУП 
Международную выставку средств 
обеспечения безопасности государ- 
ства «Интерполитех-2013». Он, в 
частности, уделил особое внимание 
снаряжению и экипировке бойцов 
спецподразделений, различные ва- 
рианты которых демонстрирова- 
лись на выставке. «В представлен- 
ных образцах экипировки спецназа 
мы видим рациональные подходы, 
которые могут быть использованы 
в интересах Минобороны», - отме- 
тил генерал армии Аркадий Бахин. 

Более пяти тысяч военнослужа- 


Фото Игоря ЗОТОВА. 


ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ 


Во-вторых, подготовка к учению 
проводилась совместно с органами 
управления вооружённых сил Бе- 
лоруссии. В-третьих, для получе- 
ния более объективных результатов 
практические мероприятия на по- 
лигонах разыгрывались не по зара- 
нее подготовленным сценариям, 
войска и силы действовали на нез- 
накомых им полигонах. В-четвёр- 
тых, участие в учении принял ряд 
федеральных органов исполни- 
тельной власти, решением Прези- 
дента РФ с 17 сентября они были 
переведены на режим работы в ус- 
ловиях военного времени. 

В этот же день глава военного ве- 
домства России провёл совещание, 
посвящённое вопросам подготовки 
казарменно-жилищного фонда и 
коммунальных сооружений воен- 
ного ведомства к отопительному 
периоду 2013—2014 годов, а также 
готовности воен- 
ных объектов к 
зимним условиям 
эксплуатации. Ди- 
ректору Департа- 
мента государственного заказчика 
капитального строительства и ру- 
ководителям подрядных организа- 
ций министром обороны поручено 
до 30 ноября завершить ремонт на 
объектах теплоснабжения, которые 
не влияют на отопительный сезон, 
те. резервных. Гендиректору ОАО 
«Оборонсервис» и руководителям 
сторонних спецорганизаций хол- 
динга - к 15 ноября обеспечить ста- 
бильные плановые поставки топли- 
ва на котельные ОАО «РЭУ» и не 
допустить снижения запасов топ- 
лива ниже предельных. 

В Индии, на полигоне Махаджан 
(штат Раджастан), стартовало уче- 
ние «Индра-2013». В рамках совме- 
стной операции российские и ин- 
дийские военнослужащие в составе 
смешанной группировки войск 


ХРОНИКИ ГОДА 


Владимир Путин подписал указы о 
присвоении почётных наименова- 
ний двум соединениям противо- 
воздушной обороны Войск Воз- 
душно-космической обороны. 6-й 
бригаде ПВО присвоено имя триж- 
ды Героя Советского Союза мар- 
шала авиации А.И. Покрышкина, 
4-й бригаде - Героя Советского Со- 
юза генерал-лейтенанта Б.П. Кир- 
пикова. 

21 октября. В соответствии с ука- 
зом Президента РФ в состав Воз- 
душно-десантных войск вошли три 
десантно-штурмовые бригады, 
дислоцированные в городах Уссу- 
рийск, Улан-Удэ и Камышин (Вол- 
гоградская область), ранее входив- 
шие в состав Восточного и Южного 
военных округов. Командующим 
ВДВ генерал-полковником Влади- 
миром Шамановым поставлена за- 
дачу: с 1 декабря вошедшие в бое- 

вой состав войск но- 


вые соединения 
должны начать 
учебный год по 


программам обуче- 
ния боевой подготовки ВДВ. 

22 октября флагман Северного 
флота тяжёлый атомный ракетный 
крейсер «Пётр Великий» вышел из 
главной базы СФ (г. Североморск) в 
Баренцево море и взял курс в севе- 
ро-восточные районы Атлантики. 

24 октября министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу по- 
бывал с рабочим визитом в Главном 
испытательном космическом цент- 
ре имени Г.С. Титова в подмосков- 
ном Краснознаменске. Командую- 
щий Войсками Воздушно-косми- 
ческой обороны генерал-майор 
Александр Головко доложил главе 
военного ведомства, а также сопро- 
вождавшим его начальнику Гене- 
рального штаба Вооружённых Сил 
— первому заместителю министра 
обороны генералу армии Валерию 


щих Восточного военного округа 
награждены медалями «Участнику 
борьбы со стихией на Амуре». 

26 октября в Краснодаре на Со- 
борной площади прошёл выпуск 
382 офицеров из Краснодарского 
высшего военного авиационного 
училища лётчиков имени Героя Со- 
ветского Союза А.К. Серова. Дип- 
ломы молодым лейтенантам вруча- 
ли главнокомандующий ВВС гене- 
рал-лейтенант Виктор Бондарев, 
начальник Военного учебно-науч- 
ного центра ВВС «Военно-воздуш- 
ная академия» (г Воронеж) гене- 
рал-лейтенант Геннадий Зибров, 
начальник училища полковник 
Виктор Ляхов. 

28 октября в Культурном центре 
ВС РФ в Москве под руководством 
министра обороны России генера- 
ла армии Сергея Шойгу состоялось 
очередное пленарное заседание 
Общественного совета при Минис- 
терстве обороны РФ. На нём об- 
суждались основные направления 
активизации культурно-шефской 
работы в Вооружённых Силах стра- 
ны, заслушивалась информация о 
ходе и особенностях проведения 
мероприятий по призыву граждан 
на военную службу в октябре- 
декабре 2013 года. 

В Комсомольске-на-Амуре на 
авиационном заводе имени 
Ю.А. Гагарина, входящем в хол- 
динг «Сухой», состоялся первый 
полёт пятого опытного образца 
перспективного — авиационного 
комплекса пятого поколения. Са- 
молёт пилотировал заслуженный 
лётчик-испытатель 1-го класса 
Роман Кондратьев. 

В соответствии с планом боевой 
подготовки Дальней авиации ВВС 
России два сверхзвуковых страте- 
гических бомбардировщика-раке- 
тоносца Ту-160, совершив 13-часо- 
вой беспосадочный перелёт из Рос- 


сии, прибыли на аэродром Майке- 
тия в Боливарианской Республике 
Венесуэла. Они поднялись с авиа- 
базы Энгельс в Саратовской облас- 
ти и выполнили полёт в соответ- 
ствии с планом боевой подготовки 
Дальней авиации. Экипажи приве- 
тствовала министр обороны Вене- 
суэлы Кармен Мелендес. Позднее 
самолёты Ту-160 осуществили пе- 
релёт с аэродрома Майкетия на аэ- 
родром Манагуа Республики Ника- 
рагуа. 

29 октября в ходе прошедшего в 
Москве юбилейного заседания сов- 
местной Коллегии министерств 
обороны России и Белоруссии ге- 
нерал армии Сергей Шойгу дал вы- 
сокую оценку уровню военной ин- 
теграции и развитию общего обо- 
ронного пространства Союзного 
государства. Достигнута договорён- 
ность о передаче в ближайшее вре- 
мя белорусской стороне четырёх 
ЗРК С-300; в целях повышения бо- 
евого потенциала Единой регио- 
нальной системы ПВО проработа- 
ны практические вопросы разме- 
щения на белорусской территории 
дежурного звена истребителей ВВС 
России. В дальнейшем на террито- 
рии Белоруссии планируется раз- 
местить российскую авиационную 
базу, местом дислокации которой 
окончательно определён город Ли- 
да на северо-западе страны. 

Первый заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Арка- 
дий Бахин проинспектировал ход 
работ по восстановлению аэродро- 
мов Тикси (посёлок Тикси) и Темп 
(остров Котельный, архипелаг Но- 
восибирские острова), которые ре- 
конструируются для возобновле- 
ния авиасообщения в районе Се- 
верного морского пути и прилегаю- 
щих территорий Арктической зо- 
ны. В ходе видеоконференции он 
доложил главе военного ведомства 
России, что завершено формирова- 
ние авиационной комендатуры аэ- 
родрома Темп на острове Котель- 
ный (архипелаг Новосибирские 
острова) в Арктической зоне и 
29 октября здесь уже совершил по- 
садку первый самолёт военно- 
транспортной авиации Ан-72. 

В Культурном центре Вооружён- 
ных Сил начался УШ Всероссийс- 
кий фестиваль народного творчест- 
ва воинов Вооружённых Сил, вете- 
ранов войны и военной службы, 
членов их семей «Катюша» (завер- 
шился 31 октября). 

30 октября Президент РФ - Вер- 
ховный Главнокомандующий Во- 
оружёнными Силами РФ Влади- 
мир Путин провёл тренировку по 
управлению Вооружёнными Сила- 
ми. В ходе тренировки проверялись 
система управления Вооружённых 
Сил, надёжность прохождения 
учебных приказов и сигналов от 
Центрального командного пункта 
Вооружённых Сил до командных 
пунктов соединений и воинских 
частей, входящих в ядерный щит 
страны, а также функционирова- 
ние системы воздушно-космичес- 
кой обороны России. К тренировке 
привлекались стратегические бом- 
бардировшики, подводные ракето- 
носцы Тихоокеанского и Северного 
флотов, ракетные комплексы стра- 
тегического назначения мобильно- 
го и стационарного базирования, 
силы и средства, решающие задачи 
воздушно космической обороны. 

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал рас- 
поряжение о создании в Дальне- 
восточном федеральном округе 
Президентского кадетского учили- 
ща. На сегодняшний день президе- 
нтские училища уже открыты в 
Оренбурге, Краснодаре, Ставропо- 
ле и Тюмени. Новое учебное заве- 
дение откроется на базе ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» 
(ТОВМИ имени С.О. Макарова) во 
Владивостоке. 

З1 октября начальник Генераль- 
ного штаба Вооружённых Сил ге- 
нерал армии Валерий Герасимов на 
совещании по итогам внезапной 
проверки Стратегических ядерных 
сил и Войск Воздушно-космичес- 
кой обороны поручил представить 
к 15 ноября предложения по совер- 
шенствованию алгоритмов работы 
дежурных смен на пунктах управле- 
ния и боевых расчётов. Он отметил, 
что прошедшая накануне внезап- 
ная проверка стала уже шестой 
комплексной проверкой боеготов- 
ности Вооружённых Сил с начала 
года. 
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КРАСНАЯ ЗВВАА 


В трагические годы Великой Отечественной войны «Красная звезда» 
стала одной из самых востребованных и авторитетных в армии и общест- 
ве газет. Читатель не мог не чувствовать: информацию её полпреды добы- 
вают не в штабах и политорганах, а в гуще войск, на передовой, в боевых 
порядках. «Увидеть панику, увидеть беженцев на дорогах, отступающих 
солдат, неразбериху, бесконечные бомбёжки, - писал в своё время Констан- 
тин Симонов, имя которого неотделимо от истории «Красной звезды», - не 
представляло особого труда, достаточно было для этого выехать в приф- 
‘ронтовую полосу. А вот чтобы увидеть дивизию, полк, батальон или роту, 
которая не отступает, которая стоит и дерётся, надо было залезть не на 
‚мнимый, а на действительный передний край. И это было не так просто, 
и не всем это удавалось, и многие на этом сложили головы». 

Тех, кто сложил голову, выполняя редакционное задание, и хочется 
вспомнить у порога 90-летия центральной военной газеты. 


15 СЕНТЯБРЯ 1941 года немец- 
кие войска, наступавшие после 
форсирования Днепра севернее и 
южнее Киева навстречу друг другу, 
замкнули кольцо вокруг столицы 
Украины. В так называемом киевс- 
ком мешке оказались плотно блоки- 
рованными четыре наши армии — 5, 
37, 26 и 21-я. 

Поток информации, получаемой 
«Красной звездой» от своих коррес- 
пондентов на Юго-Западном фрон- 
те, иссяк. Капитан Сергей Сапиго, 
старший политрук Александр Шу- 
эр, материалы которого публикова- 
лись под псевдонимом П. Огин, по- 
литрук Борис Абрамов, молодые пи- 
сатели Борис Лапин, Захар Хацре- 
вин и Яков Сиславский, получив- 
шие, как беспартийные, звания ин- 
тендантов 2-го ранга, и начинаю- 
щий фотокорреспондент техник- 
интендант 3-го ранга Абрам Слуц- 
кий отныне находились за линией 
фронта. 

Маленький отряд военных жур- 
налистов, оказавшихся в западне, 
был сплочённой дружиной. Сергей 
Сапиго и Александр Шуэр дружили 
со времён войны с Финляндией, 
подписывали многие материалы 
двумя фамилиями. Сергей был кад- 
ровым командиром-артиллеристом, 
носил на гимнастёрке орден Крас- 
ной Звезды. 

Из-под Киева они тоже отправля- 
ли материалы за двумя подписями. 
И сегодня волнует, впечатляет их 
совместный отчёт о переговорах по 
подземному кабелю с гарнизоном 
дота, который продолжал сражаться 
с врагом на оккупированной терри- 
тории. 

Борис Лапин и Захар Хацревин 
тоже работали в одной связке со 
времён Халхин-Гола. 

Успел заявить о себе как о буду- 
шем фотомастере недавний школь- 
ник Абрам Слуцкий. Кажется, толь- 
ко ему удалось запечатлеть для по- 
томков атаку немногочисленных 
уже ктому времени многобашенных 
танков Т-35. Тех самых, что до сих 
пор остаются рельефом на серебре 
медали «За отвагу». Последний сни- 
мок Слуцкого, на котором увекове- 
чены красноармейцы Д. Зубов и И. 
Сангин, ведущие по врагу огонь из 
трофейного пулемёта МГ-34, был 
напечатан в номере за 21 сентября 
1941 года, когда автора, судя по все- 
му, уже не было среди живых. 

Как и многие на Юго-Западном 
фронте, командование которого по- 
гибло, корреспонденты «Красной 
звезды» прорывались из «котла» в 
составе стихийно складывающихся 
команд и групп. 

Борис Абрамов, Сергей Сапиго и 
Александр Шуэр в составе одной из 
таких групп благополучно пересек- 
ли Дарницкий лес. Заслоны против- 
ника поджидали прорывающихся из 
окружения на просёлках, у железно- 
дорожных насыпей, у рек и ручьбв, 
мостов... В боестолкновении у села 
Барышевка капитан Сапиго полу- 
чил ранение в ногу. Бинтуя стопу, он 
жестом попросил товарищей: не за- 
держивайтесь, уходите. Через нес- 
колько минут у железнодорожного 
моста был смертельно ранен и скон- 

\ чался на руках Абрамова старший 


СТРОКА, ОПЛАЧЕННАЯ 


тем, уже не из затерявшегося пись- 
ма, стало известно, что в оккупиро- 
ванной врагом Полтаве Сапиго стал 
ближайшим сподвижником руково- 
дителя местного подполья Елены 
(Ляли) Убийвовк, которую знал по 
Харьковскому университету. Гестапо 
выследило подпольщиков. 26 мая 
1942 года Ляля, Сергей и несколько 
их товарищей были расстреляны в 
Полтаве у местного тира. В мае 1965 
года Елене Убийвовк указом Прези- 
диума Верховного Совета СССР бы- 
ло присвоено звание Героя Советс- 
кого Союза (посмертно). Парал- 
лельным указом капитан Сергей Са- 
пиго был награждён орденом Отече- 
ственной войны [ степени. 

С НАЧАЛОМ войны редакцию 
«Красной звезды» пополнили, пе- 
рейдя из «Комсомольской правды», 
Михаил Розенфельд, писатель, и 
Леонид Лось. У Михаила с довоен- 
ного времени было звание интен- 
данта 1-го ранга, Леонид звания не 
имел и получить его с зачислением в 
кадры Красной Армии не успел. 

16 января 1942 года Лось прислал 
из-под Ржева очередную коррес- 
понденцию под заголовком «Как 
они отступают» и получил задание 
побывать в деревне, которую наш 
стрелковый батальон освобождал 
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На этом снимке, сделанном в июне 1942 года, спецкор «Красной звез- 
ды» батальонный комиссар Евгений Петров запечатлён рядом с коман- 
диром лидера эсминцев Черноморского флота «Ташкент» Василием 
Ерошенко, в то время капитаном 2 ранга. 


политрук Шуэр. 

Борис Лапин и Захар Хацревин 
прорывались к удаляющейся на вос- 
ток линии фронта в составе другого 
отряда. Не прорвались. До февраля 
1942 года в редакции ждали о них 
каких-либо сообщений, считали, 
как полагалось, пропавшими без 
вести. В апреле признали погибши- 
ми. Смерть Бориса Лапина принес- 
ла особую боль писателю и публи- 
цисту Илье Эренбургу: Борис был 
мужем его дочери Ирины. 

Из семи сотрудников «Красной 
звезды», освещавших бои в районе 
Киева, в редакцию вернулись двое: 
политрук Абрамов и интендант 2-го 
ранга Сиславский. Но имя Якова 
Сиславского занесено на мемори- 
альную доску в вестибюле редакции: 
он погиб, выполняя задание редак- 
ции, в сорок третьем. 

Судьба капитана Сапиго прояс- 
нилась спустя десятилетия после 
войны. В 1963 году в архивах одной 
из фронтовых газет случайно обна- 
ружилось письмо Сергея, адресо- 
ванное родной «Звёздочке». В сорок 
втором он пытался переслать его в 
Москву через партизанский отряд. 
В письме шла речь о пережитом. За- 


вместе с партизанским отрядом. О 
взаимодействии такого рода «Крас- 
ная звезда» ещё не писала. 

Генерал-майор авиации Михаил 
Громов, командующий ВВС Кали- 
нинского фронта, выделил коррес- 
понденту самолёт. Но У-2 до цели не 
долетел, на виду у постов нашего бо- 
евого охранения упал на зимний 
лес. Обломки самолёта, останки пи- 
лота и журналиста обнаружили 
только летом. 

Интендант 1-го ранга Михаил 
Розенфельд погиб через несколько 
месяцев в окружении под Харько- 
вом. Последней из коллег его виде- 
ла живым Наталья Бодэ, коррес- 
пондент «Фронтовой иллюстра- 
ции». На аэродроме у станции Ли- 
хачёво Розенфельд властно прика- 
зал ей улетать в Москву, усадил в са- 
молёт, а сам остался на опустевшей 
взлётной полосе. 

В «харьковском котле» навеки ос- 
тался и прекрасный фоторепортёр 
интендант 2-го ранга Михаил 
Бернштейн, весельчак и любимец 
редакции. В мае 1942 года ГК. Жу- 
ков, вручая Бернштейну, старому 
знакомому со времён Халхин-Гола, 
орден Красной Звезды, справедливо 


назвал его вездесущим. Михаила, 
как образ, воссоздал в романе «Жи- 
вые и мёртвые» К.М. Симонов. 
Примерно при таких же обстоя- 
тельствах, как и Розенфельд, ушёл в 
небытие другой спецкор «Красной 
звезды» — Лев Иш. Его не успели за- 
числить в кадры Красной Армии, и 
он убыл в единственную, но дли- 
тельную командировку на фронт, в 
Одессу, вольнонаёмным. Перед 
этим пережил трагедию: из Ельни 
при её освобождении войсками Ре- 
зервного фронта поступило сообще- 
ние, что отца Иша гитлеровцы рас- 
стреляли. Лев освещал оборону 
Одессы, города-героя, до последне- 
го дня. Финальной стала подготов- 
ленная им статья командующего 
Приморской армией генерал-майо- 
ра И.Е. Петрова о том, что наши 
войска оставляют город организо- 
ванно, без всяких проявлений пани- 
ки и бегства. Вместе с армией Лев 
Иш передислоцировался в Крым ис 
той же последовательностью и отве- 
тственностью информировал чита- 
телей газеты об обороне Севастопо- 
ля. После войны генерал армии 
Иван Петров, благодарно вспоми- 
ная журналиста-краснозвёздовна, 
писал, что отдельным указанием за- 
резервировал для него место в од- 


ЖИЗНЬЮ 


ном из последних самолётов, улета- 
ющих на Большую землю, и только 
на Закавказском фронте узнал, что 
Иш, жертвуя собой, уступил место в 
самолёте девушке-снайперу. 

Чуть раньше, когда судьба Севас- 
тополя была уже предрешена, туда 
попросился батальонный комиссар 
Евгений Петров (Катаев). Тот уди- 
вительно талантливый писатель, ко- 
торый вместе с собратом по перу 
Ильёй Ильфом сочинил в тридца- 
тые бессмертные «Двенадцать 
стульев» и «Золотого телёнка». Пет- 
ров успел отправить из Крыма в ре- 
дакцию несколько репортажей. Зак- 
лючительный был напечатан под за- 
головком «Прорыв блокады» за под- 
писью в траурной рамке. 

Транспортный самолёт, на борту 
которого группа журналистов и 
штабных работников возвращалась 
окольными маршрутами в Москву, 2 
июля 1942 года в 1 час 32 минуты но- 
чи задел у слободы Миньково-Ка- 
литвенская возвышенность и раз- 
бился. Находившиеся в салоне по- 
лучили тяжёлые травмы, увечья, и 
только батальонный комиссар Пет- 
ров, ударившись виском в какой-то 
штырь, погиб. Его полевую сумку с 
рабочими блокнотами передал в ре- 
дакцию писатель Аркадий Первен- 
цев, летевший тем же самолётом. 

После войны над могилой Евге- 
ния Петрова стараниями писателей 
и прежде всего его брата Валентина 
Катаева был воздвигнут каменный 
обелиск. 

19 июля того же 1942 года на Юж- 
ном фронте встретил свой смертный 
час спецкор газеты старший полит- 
рук Леон Вилкомир. В ряде публи- 
каций его почему-то называют фо- 
токорреспондентом. Это неверно. 
Леон был прозаиком и поэтом. 
Только он один начинал службу в 
«Красной звезде» не с «кубарями» 
на петлицах, а с «угольниками» — 
старшиной. На Ленинградском 
фронте Вилкомир летал на штур- 
мовку позиций противника на пи- 
кирующем бомбардировщике, заме- 
няя воздушного стрелка. И на Юж- 
ном упросил командира 216-й авиа- 
дивизии отправить его в полёт воз- 
душным стрелком штурмовика 
Ил-2. Из боевого вылета экипаж в 
составе заместителя командира эс- 
кадрильи старшего лейтенанта Ти- 
мофея Маслова и воздушного стрел- 
ка специального корреспондента 
«Красной звезды» старшего полит- 
рука Леона Вилкомира не вернулся: 
самолёт был сбит огнём зенитной 
артиллерии. После войны на месте 
падения штурмовика в чистом поле 
жители установили памятный знак с 
ограждением, который бережно 
сохраняется до наших дней. 

В октябре 1942 года «Красная 
звезда» простилась с одним из са- 
мых преданных газете и талантли- 
вых сотрудников — батальонным 
комиссаром Александром Поляко- 
вым, кавалером двух орденов Крас- 
ного Знамени. Очерк о нём мы не- 


давно печатали. Всё, о чём писал 
кадровый артиллерист Поляков в 
газете, затем расходилось по стране 
книгами. Его документальная по- 
весть «В тылу врага: дневник воен- 
ного корреспондента» была издана в 
Великобритании, США, Китае. 
Александр Филатович, контужен- 
ный и дважды раненный, внезапно 
скончался в редакции, вернувшись 
из очередной командировки. Когда 
человек уходит от нас в тридцать 
пять, это справедливо назвать ги- 
белью. 

2 марта 1943 года не стало руково- 
дителя фронтовой корреспонден- 
тской сети «Красной звезды» майо- 
ра Александра Анохина. Он погиб 
при артиллерийском обстреле на 
Калининском фронте между Вели- 
кими Луками и Холмом, у деревни 
Самушенки. Вместе с Анохиным ос- 
колки сразили и водителя редакци- 
онной эмки Панина, которого, ува- 
жая возраст, называли Кузьмичом. 
Об обстоятельствах трагедии рас- 
сказал корреспондент «Правды» Бо- 
рис Полевой. Он участвовал в той 
поездке и произнёс над могилой 
Анохина, которого знал с довоен- 
ных лет, прощальную речь. 

На Центральном фронте, у Дмит- 
рова-Льговского, в излучине реки 
Свепа от огня «мессершмитта» по- 
гиб капитан Константин Бельхин. 
До зачисления в «Красную звезду» 
он работал в армейской газете «Ча- 
совой Севера», во фронтовой — 
«Вперёд на врага». В «Звёздочке» 
Константин, поэт и прозаик, доро- 
жил всякой возможностью пооб- 
щшаться с капитаном Андреем Пла- 
тоновым, блестящим стилистом и 
опальным писателем. Сохранились 
свидетельства, что в совместных ко- 
мандировках Бельхин и Платонов 
перемещались по фронту на попут- 
ных грузовиках с красноармейцами, 
чтобы и в пути познавать войну и 
душу солдата. 

Последним из краснозвёздовцев 
сложил голову майор Пётр Олен- 
дер. Он начинал службу в редакции 
старшим лейтенантом, писал много 
и профессионально. 21 февраля 
1944 года на 1-м Украинском фрон- 
те, в краях, знакомых ему с времён 
отступления в сорок первом, Пётр 
погиб в боестолкновении с банде- 
ровцами. 

Олендер не раз рапортами на 
имя ответственного редактора про- 
сил отправить его в войска строе- 
вым командиром, но ему в этом от- 
казывали. 

В самом начале Великой Отечест- 
венной только одному корреспон- 
денту «Красной звезды» редакция и 
Главное политуправление РККА 
разрешили вернуться в войска на 
строевую должность. Это был капи- 
тан Пётр Данилович Назаренко, 
посткор газеты по Среднеазиатско- 
му военному округу. Пётр Назарен- 
ко погиб 19 апреля 1944 года на тер- 
ритории Тернопольской области не 
как военный журналист, а как ко- 
мандующий артиллерией 161-й 
стрелковой дивизии в звании пол- 
ковника и Героя Советского Союза. 

Уже долгое время нам не удаётся 
выяснить все обстоятельства гибели 
батальонного комиссара Петра 
Крылова. В извещении Военсовета 
фронта об этом слова были тради- 
ционными: «пал смертью храбрых». 
Пётр Крылов не раз выступал в 
«Красной звезде» совместно с тёз- 
кой — полковым комиссаром Пет- 
ром Павленко, очень требователь- 
ным к факту и фразе. Крылов пер- 
вым обратил внимание на короткую 
и вроде бы будничную информацию 
из войск о самопожертвовании пи- 
лота капитана Николая Гастелло, 
когда эту фамилию писали ешб с од- 
ним «л». Его комментарий придал 
ей эпическое звучание. 


жж 


Те, кто волей судьбы, стечением 
обстоятельств оказывались рядом 
с фронтовыми корреспондентами 
в последний для них час, свиде- 
тельствуют: их прощальными сло- 
вами становилась просьба пере- 
дать залитый кровью блокнот, кас- 
сеты с фотоплёнкой, побывавшую 
в переплётах «лейку» по назначе- 
нию — в редакцию. Они и перед 
лицом смерти не забывали, что 
сражаются словом, важным для 
победы и истории кадром, способ- 
ной зажечь сердца строфой. 


Виталий МОРОЗ, 
«Красная звезда». 
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Для членов поискового отряда «Гвардеец» осенняя «Вахта памяти — 
2013» начиналась в столице. Вместе с ними на поисковые работы отпра- 
вился и автор этого материала, корреспондент «Красной звезды». Экипи- 
ровавшись, подготовив провиант и всё необходимое для проживания в лесу, 
‚мы дружно набились в «хомяк» (так гвардейцы называют автомобиль 


„Натте!) и тронулись в путь... 


Поисковый отряд «Гвардеец» был 
сформирован 22 апреля 2011 года на 
базе Совета воинов запаса Аф- 
танистана Южного административ- 
ного округа Москвы (кстати, с та- 
ким же гордым названием). Все чле- 
ны отряда ранее неоднократно при- 
нимали участие в поисковых экспе- 
дициях в составе других поисковых 
отрядов. Возглавляет «Гвардеец» 
участник боевых действий в Таджи- 
кистане и Чечне десантник гвардии 
капитан запаса Герман Николаевич 
Паринский. 

Чем занимается отряд, вы, думаю, 
уже догадались, а пока — меня пос- 
вящают в азы поисковой работы, 
инструктируют и особо обращают 
внимание на то, что делать в лесу не 
рекомендуется. Наставники у меня 
— ребята бывалые. Дима Щепотин в 
этой поездке — и водитель, и вдохно- 
витель отряда. О таких говорят: «По- 
шёл бы с ним в разведку!» Он ныне, 
не поверите, — заведующий библио- 
текой. 

Роме Письменному выпала по- 
чётная миссия — исполнять обязан- 
ности командира. Не преувеличу, ес- 
ли скажу, что такие, как он, отдают 
себя полностью поисковой работе. 
На его счету — десятки поднятых 
бойцов. Хотя, как говорит Роман, 
хвалиться подобным — признак не- 
воспитанности. Ему — огромное 
спасибо за то, что подготовил и меня 
к данной экспедиции. 

Даниил Толкачёв, или, как мы его 
называли, Данька, — стажёр отряда. 
Впрочем, на вахтах ему приходилось 
бывать, и он уже получил шеврон с 
эмблемой «Гвардейца». В жизни он 
нашёл себя уже давно. Казалось бы, 
живи потихоньку, но Даниил по- 
жертвовал своим временем, чтобы 
поучаствовать в поиске не вернув- 
шихся домой бойцов. 

И конечно же Настя Снитко. Ис- 
тинная красавица, мама двоих детей. 
Приехала в Россию 
из Кишинёва. В сол- 
нечной Молдавии 
уже участвовала в 
поиске и перезахоронении останков 
советских военнослужащих. И детей 
воспитывает в духе патриотизма. 

В деревню Сухая Нива Валдайс- 
кого района Новгородской области 
мы прибыли к 11.00. Десятки памят- 
ников и обелисков нашим воинам 


ВАХТА ПАМЯТИ 


стоят в её окрестностях. Здесь шли 
жестокие бои. 

Когда зимой 1941 года немецкое 
наступление заглохло в нескольких 
десятках километров от Москвы, 
пробил час Красной Армии. Усилен- 
ные сибирскими частями войска 
прорвали немецкую линию фронта 
и продвинулись далеко на запад. В 
районе Демянска более чем 100-ты- 
сячная немецкая группировка 
(шесть дивизий) была окружена. 

Это первый случай в Великой 
Отечественной войне, когда части 
вермахта попали в столь серьёзное 
окружение. В 1942 году немцам уда- 
лось снять блокаду, после чего войс- 
ка Северо-Западного фронта прове- 
ли несколько наступательных опе- 
раций. Враг сопротивлялся грамот- 
но, умело, рационально, хотя и нёс 
большие потери. Демянск был осво- 
бождён лишь 1 марта 1943 года. В 
боях на этой земле с обеих сторон 
полегли многие. Здесь нам и предс- 
тояло работать. 


Обустройство лагеря 


Первое, что мы сделали по при- 
бытии, — разбили лагерь на опушке 
леса. Места здесь красивые. Хруп- 
кие берёзки, полувековые ели, ро- 
синки на шляпке гриба — всё это 
наполняло душу гармонией. И в 
этом благостном состоянии тяжело 
было представить картину ожесто- 
чённых боёв, вошедших в историю, 
как «Демянский котёл». 

К вечеру подъезжает бессменный 
друг «Гвардейца» — Николай Фран- 
цевич Якубовский. Он из поиско- 
вого отряда «Торнадо», человек с 
богатым жизненным опытом. В по- 
исковом деле уже 17 лет. С ним лег- 
ко общаться и приятно работать. 

Ночевать предстояло в спартанс- 
ких условиях, поэтому добротно ус- 
тановили палатки, застлав их дни- 
ща еловником, раз- 
ложили веши, заго- 
товили сухих веток 
для костра. После 
обеда на природе закутались в 
спальные мешки. Сон в осеннюю 


ночь на свежем воздухе — мертвец- 
кий. А утром нам предстояло на- 
чать нужное и нелёгкое дело, ради 
которого мы сюда приехали: спустя 
70 лет поднимать останки тех, кто 


отдал за нас жизнь и уснул здесь на- 
веки. 


Начало поиска 


Выдвигаемся в лес, к месту поис- 
ковых работ. Рома и Настя обследу- 


ют местность металлодетектором и 
щупом. Мы с Димой и Николаем 
Францевичем на подхвате. Звенит 
всб... Это очень усложняет работу. 
На деревьях нередко можно уви- 
деть каски наших солдат. «Железа», 
как называют его поисковики, неме- 
рено. Ржавые снаряды, пулемётные 
ленты за десятки лет стали привыч- 
ными атрибутами этих мест. А вот и 
немецкая сигнальная ракета. Патро- 
ны раскиданы повсюду. Десятки му- 


зеев со всей страны пополнились 
экспонатами из новгородских лесов. 

Извлечённые из земли металли- 
ческие предметы, не представляю- 
щие ценности для поисковиков, 
складываются у ближайшего дере- 
ва. Это некий знак: мол, здесь уже 
копали и поиск лучше продолжить 
в другом месте. Вот и ходишь по ле- 
су, словно по музею под открытым 
небом. 

Во время работы можно натк- 


нуться на «времянки». Так на языке 
поисковиков называют временные 
захоронения, упакованные, как 
правило, в полиэтиленовые мешки 
и спрятанные до следующих работ. 
В случае если отличительные знаки 
захоронения — палка с цветной ма- 
терией на срезе или крест — будут 
повреждены природой или зверь- 
6м, полиэтилен даст характерный 
звук, который не спутать с чем-то 
другим. 
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Останавливаемся на «обед», ес- 
ли так его можно назвать. Уходить 
из леса пустыми не принято, но и 


найти что-то важное пока не полу- 
чается. 

В нашу компанию включается 
один из местных жителей — Михаил. 
На его счету десятки найденных 
бойцов. В здешнем лесу он как дома 


— знает каждую тропинку. Несколь- 
ко лет назад во время работы подор- 
вался на снаряде, в результате чего 
емуампутировали левую кисть, а ос- 
колки, попавшие в лицо, чуть не ли- 
шили его зрения. Казалось, что по- 
исковая работа инвалиду больше не 
по силам. Ан нет! Ишет лучше здо- 
ровых. Как это ему удаётся, не знаю, 


но результат налицо. Сам же Миха- 
ил — находка для поисковиков. Если 
с ним в лесу, значит, обязательно 
что-нибудь найдёшь. И этот раз не 
стал исключением. 

Он рассказал нам, что возле одно- 
го дерева видел кость, по форме на- 
поминающую человеческую. Мы 
выдвинулись в это место. Действи- 


тельно, чьи-то останки. Начали ко- 
пать. Натыкаемся на ботинки, затем 
находим противогаз, бритвенные 
принадлежности, кружку, ложку с 
надписью «ТХ» (если удалось пра- 
вильно прочесть). Раскопали это 
место, но, к сожалению, нашли 
только несколько костей. Дело в 
том, что это была колея от танка, и 
когда тот давил солдата, останки 
разметало на десятки метров. Если 
представить происходившее в том 
бою, картина вырисовывается ужас- 
ная. Но это война, ничего не подела- 
ешь... С этим и возвращаемся в ла- 
терь. Несколько костей — тоже ре- 
зультат. 


Хочешь верь, 
а хочешь нет... 


По прибытии в пункт нашей вре- 
менной дислокации мы сели у кост- 
ра. Когда целый день на свежем воз- 
духе, готов разглядеть в любой прос- 
той пише самое изысканное блюдо. 
И вот, помешивая суп, я рассказал 
ребятам, что слышал в лесу то ка- 
шель, то чиханье, то чувствовал чей- 
то взгляд за спиной. Жутковато 
было, поверьте. Слова мои ни у кого 
не вызвали удивления, наоборот, 
мои коллеги стали вспоминать по- 
добные необычные случаи. Дело 
близилось к вечеру, когда они пооче- 
рёдно одаривали меня байками из 
походной жизни. 

Ребята поведали, что во время 
раскопок нередко слышатся не 
только различные человеческие зву- 
ки, но и причитания то о матери, ос- 
тавленной дома, то о жене, то о де- 
тях. Говорят, что иногда слышится 
шаг «не в ногу». Некоторые чувство- 
вали запах махорки. Мои друзья рас- 
сказали также, что слышали ночью 
какие-то разговоры. Я не поверил 
своим ушам, ведь сквозь сон тоже 
слышал какую-то невнятную речь. 

— А вон там, за дальней берёзкой 
(это метрах в ста от лагеря), в ясную 
ночь виден блуждающий силуэт, — 
спокойно говорит Рома. От этих 
рассказов становилось жутко, но ус- 
талость взяла своё, и я пошёл спать. 
Затем несколько раз выходил из па- 
латки, чтобы в кромешной тьме 
разглядеть силуэт солдата, якобы 
блуждающего по окрестностям де- 
ревни. Безрезультатно... 


Теперь незабытые... 


На следующее утро мы снова уш- 
ли в лес. По дороге встретили ребят 
поискового отряда «Спектр», кото- 
рые приехали из Орехово-Зуева 
Московской области. В этот раз они 
нашли чью-то ложку, а на ней — 
практически вся информация аж о 
трёх хозяевах: дата призыва, фами- 
лия, имя и отчество, домашний ад- 
рес. Видно, передавалась от одного к 


другому. 


— Всё перерыли, а останков нет, — 
товорит Олег, командир отряда. (Со- 
ответствующий запрос в архив из 
«Красной звезды» отправлен на 
днях. — Авт.) 

Вообще, поисковики поражают 
энергией. В любую погоду идут, ко- 
пают, ищут... А самое главное — воз- 
вращают забытые имена. К пример: 
однажды в лесу наткнулись на во- 
ронку. Начали копать — останки. 
Аккуратно копали, чтобы не повре- 
дить медальон или другие личные 
вещи, и нашли политрука. Да ещё с 
документами! Начали пробивать по 
архивам: якобы «враг народа». А 
здесь-то, в воронке, всё и раскры- 
лось: найден вместе с бойцами. От- 
бивались до последнего патрона. 
Стрелять уже было нечем, и он 
штык на палку намотал, чтобы в 
плен врагу не сдаться. Всё свиде- 
тельствует о том, что в бою погиб, но 
был по ошибке в предатели зачис- 
лен. 

Самое страшное, говорят ребята, 
именно останки поднимать. Осо- 
бенно, когда ботинки маленькие, 
35-го размера. И страшно вдвойне, 
когда боец с косичками оказывает- 
ся. «Вот нашли недавно одну», — 
вспоминают ребята, а у самих слёзы 
на глаза наворачиваются. 

Или ещё случай, когда раскопали 
пацана лет одиннадцати. Благо, ме- 
дальон сохранился. По архивным 
данным, три раза из детдома убегал 
на фронт. На четвёртый прибился к 
нашим, стал «сыном полка», был 
официально зачислен в ефрейторы 
медицинской службы. Выводил с 
поля боя раненых, выносил оружие. 
Представляли к медали. Не успел 
получить. Погиб... 

Судеб немерено, так что работа 
великая. И эти ребята, я имею в ви- 
ду поисковиков, тоже совершают 
гражданский подвиг. Правда, на наг- 
рады за это не претендуют. Просто 
приезжают и копают, заполняя на- 
ходками пустующие графы военной 
‘истории... 

Вечер. Костёр. Разговоры о жиз- 
ни. С нами ребята из других поиско- 
вых отрядов. Обмениваемся коорди- 
натами (для меня это был последний 
день командировки). Отведали 
трибного супа, сфотографирова- 
лись. К исходу ночи разбрелись по 
палаткам. Полусонный, выйдя 
ночью, чтобы забрать некоторые ве- 
щи, ешё не уложенные в рюкзак, 
увидел метрах в ста от берёзки ка- 
кую-то тень... Уезжал с чувством че- 
то-то невыполненного, ещё не свер- 
шённого. 

Вспомнил услышанное от поис- 
ковиков выражение: «Это не мы их 
ищем, а они нас...» 


Александр ХВАСТОВ, 
«Красная звезда». 

Фото Анастасии СНИТКО 
и Даниила ТОЛКАЧЁВА. 


Кто-то 1990-е годы в нашей стране метко назвал «лихими». СССР при- 
казал долго жить, новое Российское государство поначалу обзавелось толь- 
ко символикой, и многим казалось, что оно и само стало лишь символом. 
Вроде бы и есть все атрибуты (органы власти, армия, органы правопоряд- 
ка и т.д.), однако они в таком состоянии, что непонятно, смогут ли вы- 
полнить задачи по предназначению. Армия на учениях действует пеший по 
‚машинному из-за символических лимитов ГСМ на единицу техники, затем 
собирает в Чечню сводные подразделения, где командиры знакомятся с под- 
чинёнными в эшелоне на пути следования. Милиция на вокзалах и площадях 
вроде бы есть, но в городах и весях правят бал «братки» из быстро спло- 
тившихся преступных сообществ. Они стригут купоны с появившихся 
«свободных» предпринимателей на поделённых подконтрольных террито- 
риях, весьма успешно пользуются избирательным правом, направляя своих 
контролёров в местные и более высокие органы власти, по понятиям - с 
пальбой и лужами крови - делят бывшую общенародную собственность... В. 
это же время в Чечне — драма со своей спецификой, сепаратистской. В 
Ичкерии делают ставку на терроризм и взрывы жилых домов и вагонов 
‚метро, захваты заложников происходят как в близлежащих регионах, так 
и в Москве. Угроза распада страны становится реальной. Одной из мер, 
направленных на борьбу с терроризмом и организованной преступностью, 
то есть по большому счёту на сохранение России, стало создание $ октяб- 
ря 1998 года по инициативе тогдашнего директора ФСБ Владимира Пути- 
на Центра специального назначения ФСБ России. В состав центра влились 
опытные офицеры-спецназовцы. Одним из них был герой нашего рассказа 
Виталий Николаевич ДЕМИДКИН, ныне полковник запаса. 


Долгая дорога 
в спецназ 


Из-за больших физических и 
психических нагрузок, частых бое- 
вых операций в спецназе редко слу- 
жат по 20—25 «календарей». Даже 
боевая пятилетка в «Альфе» или 
«Вымпеле» - это много. А у Демид- 
кина в 1998-м, когда создавался 
Центр специального назначения, за 
плечами было уже 18 спецназовских 
лет в «Альфе». И целый перечень 
специальных операций по нейтра- 
лизации террористов и задержанию 
особо опасных преступников. 

Вместе с боевыми товарищами 
ему пришлось освобождать залож- 
ников из трёх самолётов: в Тбилиси 
в ноябре 1983 г., в Баку и Москве. 
Трудно отыскать другого такого 
спецназовца у нас (да и в мире, на- 
верное), в послужном списке кото- 
рого значилось бы три освобождён- 
ных от террористов авиалайнера. 

Как известно, спецназовцы при 
штурме проникают в самолёт по- 
разному. Один раз он при штурме 
шёл вторым — за Владимиром Ни- 
колаевичем Зайцевым (который 
впоследствии дослужился до за- 
местителя командира Группы «А»), 
дважды - первым. То есть в салоне 
лицом к лицу с террористами он 
оказывался на доли секунды рань- 
ше остальных. Действовал стреми- 
тельно, бил без промаха. Впрочем, 
свой вклад в успех этих операций 
он не преувеличивает - из личной 
скромности. И всегда говорит, что 
в таких операциях побеждает не от- 
дельно взятый спецназовец, а под- 
разделение, в котором каждый 
быстро и точно выполняет свою за- 
дачу. 

В качестве командира группы 
захвата Виталий Николаевич 
участвовал в операции по освобож- 
дению автобуса с южнокорейски- 
ми туристами в Москве на Василь- 
евском спуске. И здесь шёл пер- 
вым. Точнее, проникающих в авто- 
бус с кузова грузовика первыми 
было сразу четверо. В их числе — и 
Виталий Демидкин. 

До распада Советского Союза 
Виталий Николаевич принимал 
участие в задержании восьми особо 
опасных предателей. Требовалось 
брать их живыми и желательно 
невредимыми. 

Наши читатели, конечно, пом- 
нят эпизод задержания Трианона в 
кинофильме «ТАСС уполномочен 
заявить», когда задержанный всё- 
таки успел раскусить ампулу с ядом 
и отправиться на тот свет раньше 
времени. 

- В основе сюжета киноленты - 
реальные события, - говорит Вита- 
лий Демидкин. 

При задержании каждого из 
восьми шпионов у Демидкина бы- 
ла одна и та же задача - зафиксиро- 
вать захватом голову предателя. 
Виталий Николаевич — кандидат в 
мастера спорта по борьбе. Приёмы 
рукопашного боя в «Альфе» отра- 
батывались до автоматизма. Так 
что фиксация каждой предательс- 
кой башки получалась у Демидки- 
на хорошо. Однако задача эта была 
всё равно сложной и очень опас- 
ной. Во-первых, шпионы из числа 
предателей, служивших в нашей 
разведке, тоже были хорошо подго- 
товлены. Во-вторых, у них могли 
оказаться ампулы с ядом. 

А ещё за плечами Демидкина к 
концу 1990-х годов были команди- 
ровки в «горячие точки» по пери- 


метру СССР (Вильнюс, Ереван, 
Сумгаит, Баку, Молдавия), предо- 
твращение большой крови у Бело- 
го дома в октябре 1993-го в Москве 
(а может, и в России в целом), учас- 
тие в трагических для страны собы- 
тиях в Будённовске в июне 1995- 
го... Одним словом, опыта ему не 
занимать, и для ЦСН такие офице- 


КРАСНАЯ ЗВВАА 


КГБ СССР в Ленинграде — тоже. 
Окончив курсы и получив звание 
прапоршик, Виталий влился в чис- 
ло сотрудников, выполняющих за- 
дачи по охране дипломатических 
представительств иностранных го- 
сударств в нашей стране (естествен- 
но, с внешней стороны посольств). 

Служба в КГБ требует непрерыв- 
ной работы над собой, предполага- 
ет постоянное повышение квали- 
фикации. Демидкин оканчивает 
Высшую школу КГБ СССР, Рос- 
сийскую академию государствен- 
ной службы при Президенте РФ. 
Правда, это будет позже, а тогда на 
курсах в городе на Неве он узнал о 
существовании засекреченной 
Группы «А» и загорелся желанием 
продолжить службу именно в ней. 
Раздобыл номер телефона началь- 
ника отдела кадров группы, позво- 
нил, представился, рассказал о 
своём желании. 

- На моё счастье, перед Моско- 
вской олимпиадой 1980 года чис- 
ленность группы увеличили, и я 
оказался в числе зачисленных, - 
вспоминает Виталий Николаевич. 

Кандидатов было около 150, но 
многие отказались, узнав, что аль- 
фовцам пришлось испытать при 
штурме дворца Амина в Афганис- 
тане в конце 1979 года, и поняв, 
чем может заниматься такое под- 


Боевая учёба с выездами на 
стрельбище, отработкой действий 
при штурме различных зданий, ав- 
тобуса, пассажирского вагона, са- 
молёта продолжалась. Затем весь 
личный состав подразделения про- 
пустили через боевую стажировку в 
Афганистане — на два месяца по 15 
человек... 


В новом качестве 


Выше мы уже напомнили чита- 
телю о тех операциях, в которых 
довелось участвовать Демидкину 
до создания ЦСН ФСБ. Так что к 


ПО ВЫБОРУ СЕРДЦА 


ни ит 


ры, как Демидкин, стали ценней- 
шим приобретением. 

Откуда вообще берутся такие 
люди? Много таких мест на Руси. 

...Родился Виталий в 1956-м в 
Коломне. Ему исполнился лишь 
год, когда родители переехали в 
Люберцы. Там он и вырос, окончил 
восьмилетку, затем Люберецкое 
медучилище. С детства мечтая 
стать военным и продолжить ди- 
настию (отец служил старшиной 
заставы, дед был подполковником 
ещё царской армии), поехал в Во- 
енно-медицинскую академию, но 
проходного балла не набрал. 

Даже если от удара судьбы ухо- 
дишь в нокаут — отлежись, затем 
вставай и с новыми силами иди к 
цели — прежней или другой, по 
старой дороге или новым путём. Не 
повезло сейчас — усердней работай 
над собой и обязательно дождёшь- 
ся своего звёздного часа... 

Судьба приготовила для Демид- 
кина иную тропу к офицерским 
звёздам, не самую прямую и широ- 
кую... Он вернулся в Люберцы, уст- 
роился фельдшером на «скорой по- 
мощи» и, отработав семь месяцев, 
был призван в армию на два года 
(таким был тогда срок солдатской 
службы). С учётом доармейских ус- 
пехов в борьбе и боксе, а также 
фельдшерского образования Де- 
мидкина направили в спортивную 
роту. 

После армии Виталий год прора- 
ботал в одном из оборонных НИИ и 
одновременно проходил проверку 
на предмет возможности поступить 
на службу в КГБ СССР Проверка 
прошла успешно, последовавшая 
затем учёба на курсах в 401-й школе 


разделение в дальнейшем. 

- А для меня было знаменатель- 
ным встретить 1980 год в Москве у 
посольства Афганистана. Пост был 
усиленным, мы со старшим лейте- 
нантом-напарником патрулирова- 
ли всю ночь, обсуждая ставшие 
нам известными подробности 
штурма дворца «Тадж-Бек» в Кабу- 
ле. 

- Ну что, пойдёшь в «Альфу»? - с 
иронией спросил Демидкина на- 
парник. 

- Пойду, я же сам туда пробивал- 
ся, я же дал слово, - уверенно отве- 
тил Виталий. 

Приказ о зачислении в подраз- 
деление прапорщика Демидкина 
был подписан 28 апреля 1980 года. 


ОФИЦЕРЫ РОССИИ 


Снова Демидкин стал новобран- 
цем, но теперь уже в «Альфе». И 
сразу был направлен на курсы для 
приобретения необходимых спец- 


назовцу навыков — к капитану 
Виктору Карпухину (впоследствии 
командиру Группы «А», Герою Со- 
ветского Союза). 

Каждое движение, каждое выра- 
жение старших товарищей, про- 
шедших горнило Афганистана, 
жадно впитывало молодое попол- 
нение альфовцев, стремящихся 
подражать «старикам» во всём. 

Тщательно готовились в «Аль- 
фе» к Олимпиаде-80, готовы были 
к выполнению самых сложных за- 
дач. К счастью, этого делать не 
пришлось: Олимпийские игры 
прошли без эксцессов. 


моменту образования центра Вита- 
лий Николаевич, повторюсь, стал 
многоопытным офицером спецна- 
за. И всё равно первый год его 
службы в только что созданном 
ЦСН ФСБ стал для Демидкина, 
так сказать, учебным. Он вступил в 
период становления в новой долж- 
ности, которая требовала повыше- 
ния штабной культуры, получения 
иных знаний и формирования но- 
вых навыков относительно плани- 
рования и проведения боевых опе- 
раций. Они весьма пригодились во 
время второй чеченской кампании, 
где у спецназовцев нашлось много 
работы. 

Примерно раз в полгода офице- 
ры ЦСН ФСБ направлялись в слу- 
жебную командировку на Север- 
ный Кавказ. 

- Месяца за три до выезда начи- 
нается борьба с собой,- вспомина- 
ет Виталий Николаевич. — Осозна- 
вать, что через три, затем два, один 
месяц надо следовать на войну, тя- 
жело психологически. Начинает 
лихорадить; если по возвращении 
из предыдущей командировки пла- 
нировал что-то сделать по дому, на- 
писать курсовую работу и тд., то с 
приближением даты убытия всё это 
теряло смысл, казалось мелочью, 
суетой. «Вот поеду в командировку, 
и, не дай Бог, убьют — кому и зачем 
тогда всё это нужно?» 

Напряжение от командировки к 
командировке нарастало, а чтобы 
выдержать всё, нервы надо было 
иметь прочнее стальных тросов. По 
большому счёту в Чечне было всё 
понятно: доморощенные и между- 
народные террористы пытаются 
оторвать от России часть её терри- 
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тории, не гнушаясь для достиже- 
ния своей цели ни захватом залож- 
ников, ни убийством представите- 
лей правоохранительных органов, 
ни издевательствами над захвачен- 
ными в плен военнослужащими 
Вооружённых Сил. Но всё-таки 
червячок в душе нет-нет, да и заше- 
велится —  всб-таки боевые 
действия велись внутри страны. 
Этому способствовали и факты 
коррупционных проявлений во 
властных структурах, которые ста- 
новились достоянием обществен- 
ности. Люди в спецназе ведь осо- 
бой породы, с высокой морально- 
этической планкой, готовые за 
Россию отдать душу. И хотят ви- 
деть таких же кристально чистых 
перед Родиной и народом людей 
среди властной элиты. До 31 декаб- 
ря 1999 года таковых наверху было 
немного, и на вопрос, кому же мы 
служим, отвечать не хотелось. 

- До прихода Владимира Влади- 
мировича (Путина. — Авт.) всё шло 
ни шатко ни валко, поэтому вера в 
абсолютную правоту нашего дела 
тогда немного пошатнулась, - го- 
ворит офицер Демидкин. - Идя в 
бой против террористов, успокаи- 
вал себя тем, что я помогаю людям, 
которым плохо, которые в беде, 
спасаю их от извергов и уничтожаю 
зло. И, конечно же, никогда не за- 
бывал, что я принял присягу, а зна- 
чит, должен выполнить приказ. 

Под началом Виталия Николае- 
вича в возглавляемом им подразде- 
лении ЦСН ФСБ служили нес- 
колько десятков офицеров. В пер- 
вое время после создания центра 
он относился к каждому из них как 
к младшему брату. Затем, когда ста- 
новился старше и вего подразделе- 
ние приходили новые молодые 
сотрудники, относился к ним по- 
отцовски. И поэтому всегда во вре- 
мя спецопераций старался идти в 
числе первых, чтобы впоследствии 
не пришлось везти в дом кого-то из 
подчинённых горькую весть... 

«Ничего страшного: если плохо 
сработаю, то своей гибелью или ра- 
нением предупрежу ребят. И они 
выполнят задачу намного лучше, 
потому что каждое последующее 
поколение работает умнее, качест- 
веннее, результативнее». Так рас- 
суждал Виталий Николаевич, логи- 
чески обосновывая свои душевные 
порывы непременно уберечь под- 
чинённых от пуль и осколков. А 
ещё такая установка помогала пре- 
одолеть страх, ведь подчинённые, 
естественно, должны видеть уве- 
ренного в себе командира. Впро- 
чем, когда перед штурмом начина- 
ется отсчёт от десяти до нуля, страх 
‘исчезает практически полностью. 

- Уже после штурма, анализируя 
прошедшее, начинаешь понимать, 
что многое было сделано как бы на 
подсознании, автоматически: чёт- 
кость действий, согласованность 
их с остальными членами группы, 
работа только по своему сектору — 
всё это даётся напряжённым пов- 
седневным трудом спецназовцев 
во время боевой учёбы, из которой 
в ЦСН сотворили культ. Её ны- 
нешняя интенсивность кратно 
превосходит ту, которая была в 
1980-е годы, - говорит полковник 
запаса Демидкин, поддерживаю- 
щий связь с офицерами центра по 
сей день. - Сейчас в ЦСН ФСБ 
учатся гораздо напряжённее. И 
способны на большее, чем мы, их 
предшественники. 

Великолепно, что в спецназе 
любят спорт. Хотя, убеждён Демид- 
кин, во всём должна быть мера. 
Для того чтобы побеждать на миро- 
вом первенстве, лучше заниматься 
только спортом и готовиться к со- 
ревнованиям. А во имя успешных 
оперативно-боевых мероприятий 
надо готовиться к бою. Победа в 
бою достигается мастерством, 
прежде всего в тактике, стрельбе из 
боевого оружия. Спецназ и спорт- 
рота — не одно и то же, убеждён Де- 
мидкин, служивший и там, и там. 

Проверкой на прочность, про- 
фессионализм и силу духа для сот- 
рудников ЦСН ФСБ стали собы- 
тия в Московском театральном 
комплексе на Дубровке в октябре 
2002 года и в средней школе № 1 
т. Беслана в сентябре 2004-го. Вита- 
лию Николаевичу пришлось участ- 
вовать в обеих операциях. 

Александр ТИХОНОВ, 
«Красная звезда». 


(Продолжение следует.) 
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25 января 2011 года в Египте нача- 
лись массовые волнения населения, 
результатом которых стала отс- 
тавка 11 февраля президента Хос- 
ни Мубарака. В июне следующего го- 
да на президентских выборах победил 
Мухаммед Мурси, считающийся 0д- 
ним из руководителей египетских 
«Братьев-мусульман». Но 3 июля 
2013 года армия свергла Мурси, взяв 
на себя ответственность за будущее 
страны и её дальнейший светский 
путь развития. 


Министр обороны Египта генерал- 
полковник Абдель Фатах ас-Сиси в 
недавнем интервью египетской газете 
«Аль-Масри аль-Юм» заявил, что ар- 
мия свергла ставленника «Братьев- 
мусульман» Мурси, чтобы избежать 
гражданской войны. Отвечая на воп- 
росы редакции, ас-Сиси подчеркнул, 
что действия армии были продикто- 
ваны национальными интересами. 
Он отметил, что в конце июня воен- 
ные аналитики полагали, что в случае 
бездействия через пару месяцев в 
Египте начнётся гражданская война. 

Генерал ас-Сиси подтвердил, что 
незадолго до переворота беседовал с 
Мурси и просил его предпринять не- 
замедлительные шаги для выхода из 
политического тупика, но президент 
медлил, в итоге те уступки, на кото- 
рые согласились «Братья-мусульма- 
не», не смогли успокоить возмущён- 
ных египтян. Министр обороны рас- 
сказал, что дважды выдвигал ульти- 
матум политикам, требуя достичь 
компромисса до 30 июня, а затем 
продлил срок действия ультиматума 
ещё на 48 часов. 3 июля президент 
Мурси был свергнут и арестован. 

На сегодняшний день именно ге- 
нерал ас-Сиси, а не назначенный во- 
енными президент Адли Мансур яв- 
ляется наиболее популярным и влия- 
тельным лидером в Египте. Египтяне 
начинают сравнивать его с полков- 
ником Гамалем Абделем Насером. 
Но пока ас-Сиси предпочитает дер- 
жаться в тени, не заявляя о своих 
претензиях на управление страной. 

Вместе с тем положение военного 
руководства далеко не простое. По 
мнению ведущего научного сотруд- 
ника Российского института страте- 
гических исследований Владимира 
Карякина, в Египте военные пони- 
мают, что не способны сохранить 
власть, опираясь только на 
собственные силы. Этой теме пос- 
вящена его статья, размещённая в 
интернет-журнале «Новое восточ- 
ное обозрение». Её основные тезисы 
дают понимание сути происходяще- 
го в ключевом с точки зрения геопо- 
литики государстве арабского мира. 

Масштабная трансформация ре- 
гиона Ближнего Востока ещё далека 


от завершения, считает Владимир 
Карякин. «После очередной смены 
власти в Каире стало очевидным, 
что масштабная трансформация ре- 
гиона Ближнего Востока ещё далека 
от завершения, - пишет он. - Если в 
начале этого года казалось, что в 
арабском мире имеет место объеди- 
нительная тенденция и он продвига- 
ется по пути создания «нового хали- 
фата», то события в Египте и успехи 
правительственных сил в Сирии го- 
ворят о том, что исламское пробуж- 
дение встретило сопротивление со 
стороны приверженцев светского 


своих людей было враждебно восп- 
ринято в армейских кругах. Как неп- 
риемлемая рассматривалась и его 
идея о войне с Эфиопией из-за стро- 
ительства дамбы на Голубом Ниле. 
На руку оппонентам «Братьев-му- 
сульман» сыграло и то, что исламис- 
тские теоретики и практики проде- 
монстрировали свою несостоятель- 
ность в управлении Египтом и не су- 
мели наметить пути решения ни од- 
ной из его сложных внутренних 
проблем. Примечательно, что ни в 
одной стране «арабской весны» ис- 
ламисты так и не смогли прочно зак- 


мед аль-Барадеи объявил об отставке 
с поста вице-президента, что укре- 
пило позиции генерала ас-Сиси. 
Жёсткие действия египетских си- 
ловиков по разгону сторонников 
экс-президента Мурси привели к 
протестам в западных столицах. Во- 
енных и полицию Египта обвинили 
в чрезвычайном применении силы. 
Вашингтон, традиционно позицио- 
нирующий себя как защитник прав 
человека во всём мире, посоветовал 
новому египетскому руководству 
уважать права людей на самовыра- 
жение и свободу собраний. В каче- 


АРМИЯ И ПОЛИТИКА 


государства и представителей так 
называемого глубокого государства. 
Под ним на Ближнем Востоке пони- 
мают союз военных, спецслужб, 
крупных предпринимателей и могу- 
щественного сообщества госчинов- 


ничества. 

Владимир Карякин приводит ма- 
лоизвестный в России факт: 30 про- 
центов египетской экономики нахо- 
дятся в руках военных: от бензозап- 
равочных станций до туристических 
компаний. Мэры городов и губерна- 
торы, как правило, - отставные воен- 
ные. Поэтому желание Мурси поста- 
вить на ключевые посты в регионах 


репиться во власти и демонстрируют 
свою неспособность наладить функ- 
ционирование государственного ап- 
парата. В соседней Ливии исламские 
радикалы поставили ешё недавно 
экономически благополучное госу- 
дарство на грань полного краха. 

В руководстве Египта сторонника- 
ми решительных мер в целях предо- 
твращения сползания страны к хаосу 
выступают, по оценке В. Карякина, 
министр обороны генерал Абдель 
Фатах ас-Сиси и премьер-министр 
Хазем аль-Баблауи. Временный пре- 
зидент Египта Адли Мансур колеб- 
лется, а человек Вашингтона Мухам- 


АРАБСКИЙ МИР 


«Братья-мусульмане» — мощная и организованная структура, имеющая 
разветвлённую сеть по всему миру, пользующаяся покровительством Запа- 
да, обладающая большими финансовыми возможностями и людскими ре- 
сурсами, оказалась не в состоянии противопоставить себя воле египетско- 
го народа. Исламисты шли во власть десятилетиями, однако потеряли её 
всего лишь за год. Оказавшись за бортом, «Братья» по-прежнему не остав- 
ляют попыток вернуть статус-кво. Об этом рассказывают корреспонден- 
ты ИТАР-ТАСС в Каире Дина Пьяных и Дмитрий Тарасов. 


На волне массовых народных выс- 
туплений 3 июля президент Мухам- 
мед Мурси был отстранён от власти 
военными, которые объявили совме- 
стно со стоявшими ему в оппозиции 
политическими партиями и течения- 
ми новую «дорожную карту» на пере- 
ходный период. 

Сразу же вслед за низложением 
главы государства в АРЕ резко нака- 
лится обстановка — это станет отве- 
том «братства» на совершённый ар- 
мией военный переворот, а его акти- 
висты с оружием в руках начнут отс- 
таивать своё право на возвращение. 
Страна погрузилась в хаос и беспо- 
рядки. На Синайском полуострове, 
как по команде, активизировались 
спящие ячейки джихадистов, кото- 
рые начали атаковать военных, поли- 
цейских и мирных жителей, в ряде го- 
родов проходили митинги в поддерж- 
ку Мурси, а в самом Каире исламис- 
ты устроили сидячие забастовки на 
двух площадях. 

Уже в августе после неоднократ- 
ных предупреждений их разогнали, 
что привело к многочисленным 
жертвам как среди манифестантов, 
так и силовиков. Однако всё это не 
принесло спокойствия — Синай ос- 
тался «горячей точкой» на карте 
Египта. Практически каждую неделю 
в стране совершаются диверсии, а 


сторонники экс-президента продол- 
жают выводить на улицы людей и 
устраивать митинги, пусть и немно- 
точисленные. 

В Египте, по сути, повторилась ис- 
тория полувековой давности. Реше- 


стве демонстративного жеста были 
отменены ежегодные американо- 
египетские военные учения «Яркая 
звезда», заморожены поставки вер- 
толётов «Апач», противокорабель- 
ных ракет «Гарпун», самолётов Е-16 
и запасных частей к танкам. 

В то же время в Вашингтоне, ви- 
димо, окончательно не определи- 
лись с отношением к событиям в 
Египте, хотя поначалу фактически 
сдали своего союзника Мубарака, 
согласившись на передачу власти 
умеренным исламистам из ассоциа- 
ции «Братьев-мусульман». 

Последствия прихода к власти 


египетских военных вызвали проти- 
воречивые суждения среди запад- 
ных экспертов. На это обращает 
внимание в интернет-журнале «Но- 
вое восточное обозрение» старший 
научный сотрудник МГИМО Юрий 
Зинин. Ряд аналитиков, указывает 
он, сходится во мнении, что смена 
власти в Египте в целом на руку Из- 
раилю и Саудовской Аравии. Изра- 
ильтяне удовлетворены приходом 
военных к власти и поддержкой, ко- 
торую поспешили объявить им сау- 
диты. Бывший аналитик ЦРУ Поль 
Пиллар пишет, что израильская ад- 
министрация лоббирует продолже- 
ние помощи Египту со стороны 
США, хотя официально это и не 
признаёт. 

По поводу мотивов отношения 
США к действиям египетских воен- 
ных аналитики расходятся. Так, 
один из основателей «Мусульмано- 
христианско-еврейского альянса» в 
США Кевин Баррет считает, что 
США, Израилем и Саудовской Ара- 
вией двигают опасения, как бы под 
эгидой исламистов не начался 
дрейф Египта из неоколониальной 
орбиты зависимости в сторону боль- 
шей самостоятельности. Опыт прав- 
ления «Братьев» опасен для правя- 
щей династии саудитов. 

По мнению исследователя Р. Эс- 
кобара, Вашингтон имел возмож- 
ность влиять и на «Братьев-мусуль- 
ман», и на армию, поэтому он не 
проиграл. Вашингтонские «ястре- 
бы», в основном республиканцы, 
настроены поддержать военных, а 
«либералы-империалисты» из кру- 
гов демократической партии высту- 
пают в пользу «Братьев», которые 
изъявляли готовность сотрудничать 
с Международным валютным фон- 
дом и не угрожать Израилю. 

Эксперты предупреждают о пагуб- 
ности нынешнего витка напряжён- 
ности в Египте. Ситуация с безопас- 
ностью на Синае ухудшилась после 
устранения Мурси, и вылазки терро- 
ристов могут перекинуться с полуост- 
рова на западные области Египта. 

В целом же западные эксперты 
признают, что действия военных 
стали ответом на требования народ- 
ных масс, выплеснувшиеся в мош- 
ные манифестации на каирской 
площади Тахрир и призывы миллио- 
нов египтян к изменениям. Что ка- 
сается политического ислама, то он 
подписал себе приговор, показав 
неспособность после года правления 
ответить на социальные требования 
людей. Постоянные перебои с 
электричеством, водой и тд. говорят 
сами за себя. 


Марина ЩЕРБАКОВА, 
«Красная звезда». 


имеющий тесный контакт с лидером 
«Аль-Каиды» Айманом аз-Завахири. 
Он входит в американскую десятку 
наиболее опасных террористов в ми- 
ре. Абу Ахмед, проходивший обуче- 
ние ещё у инструкторов «Аль-Каи- 
ды» в Афганистане в 1980-е годы, 
считается ветераном международно- 
го терроризма. Сразу после его осво- 
бождения Ахмеда перебросили на 
Синай, где полгода он занимался 
подготовкой активно воюющих сей- 
час там экстремистов. 

Ветерана террора удалось вновь 
схватить, однако он успел внести 


«БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАН 


нием суда Каира «Братья-мусульма- 
не» были объявлены вне закона. Как 
и почти 60 лет назад, ассоциация, 
созданная в 1928 году Хасаном аль- 
Банной, оказалась под запретом. 23 
сентября история сделала очередной 
виток, а низложение Мурси и после- 
довавшие за этим попытки его сто- 
ронников посеять хаос, стали тому 
прологом. 

К чему может привести решение 
суда и роспуск «братства»? Как пола- 
тает ряд местных наблюдателей, такой 
исход будет играть на руку радикаль- 
ному крылу «Братьев». По информа- 
ции местных силовиков, Мурси ещё 
во время своего правления выпустил 
на свободу десятки экстремистов, 
осуждённых за терроризм. 

Среди них был и 47-летний Му- 
хаммед Гамаль абд Кашеф, извест- 
ный также под именем Абу Ахмед и 


свою лепту в подготовку, как задумы- 
вала мировая сеть «братства», «Аль- 
тернативной армии» или «Свободной 
армии» (по аналогии с сирийским ва- 
риантом). В частности, он создал из 
активистов  «Братьев-мусульман» 
вполне боеспособные «Бригады Аль- 
Фуркан» и возродил некогда мошную 
«Джунд аль-ислам» («Воинство исла- 
ма»), ставшую филиалом «Аль-Каи- 
ды» в Египте. 

Эти группировки готовились в ка- 
честве запасного варианта и должны 
были вступить в противостояние с ар- 
мией и МВД, как только над властью 
исламистов в стране нависнет угроза, 
что, собственно, и произошло. 

Представители радикального 
крыла «братства» мечтают о форми- 
ровании «Египетской свободной ар- 
мии». Однако на данном этапе, по 
всей видимости, их намерения не 


сбудутся. Как утверждает бывший 
член «Братьев-мусульман», специа- 
лист по изучению политического 
ислама Ахмед Бан, ни при каких ус- 
ловиях руководство «братства»на это 
не пойдёт. «Они осознают, что на- 
сильственный путь полностью зак- 
рыт, - сказал он. - В руководстве ас- 
социации поняли, что вооружённое 
противостояние с государством, ко- 
торое опирается на реальную веру в 
него египетского народа, обернётся 
победой последнего». 

Ещё один бывший руководитель 
«Братьев-мусульман» Самех Ид, не 


» В БОРЬБЕ 


стесняясь, признаёт, что руководство 
«братства» самостоятельно не может 
принимать никаких решений относи- 
тельно своих будущих шагов, в том 
числе по вопросу примирения с ны- 
нешним режимом в Египте. «Оно не 
является хозяином своих решений, а 
выполняет лишь роль статиста, - от- 
метил он. - Они принимаются парт- 
нёрами в лице американских и турец- 
ких спецслужб». 

При этом, как указал Ид, эти 
«партнёры» сейчас всячески пытают- 
ся сохранить «Братьев-мусульман» и 
выдвигают это как главное условие 
для начала диалога. «Однако новое 
руководство Египта такие предложе- 
ния уже категорически отвергло», - 
напомнил он. 

С другой стороны, как убеждён ос- 
нователь прекратившей существова- 
ние экстремистской группировки 


«Аль-Гамаа аль-Исламия» Карам 
Зухди, народ после увиденного наси- 
лия уже «возненавидел саму идеоло- 
гию братства». По его словам, «мир- 
ное политическое действие порой 
оказывается сильнее пуль, и «брать- 
ям» следует отречься от насилия и 
встать на мирный путь». Некоторые 
лидеры братства, добавил он, уже 
осознали это и «даже выступают за 
идею покаяния перед египетским 
народом». 

Про Мурси, которому грозит 
тюрьма за государственную измену, 
сегодня уже никто не вспоминает. 


ЗА ВЛАСТЬ 


«Его кресло обесценилось после та- 
кого количества пролитой крови», - 
считает Зухди. 

В любом случае не стоит думать, что 
исламисты так легко сдадутся после 
85 лет упорной борьбы. Если само ру- 
ководство международной сети 
«Братьев» и их зарубежные покрови- 
тели не найдут в себе силы и мудрость 
на примирение в Египте, не исключе- 
но, что страна пирамид вновь вернёт- 
ся в эпоху террора «лихих 1990-х». Од- 
нако на этот раз всё может быть гораз- 
до хуже. 

Наверное, не зря в минувшем ок- 
тябре лидер Сирии Башар Асад зая- 
вил, что сирийская и египетская ар- 
мии сейчас, спустя 40 лет после Ок- 
тябрьской войны, воюют против об- 
щего врага. «Однако на этот раз, - 
констатировал сирийский президент, 
- это арабы и мусульмане». 


Сказать, что мы, ветераны-таманцы, «разжалование» своей про- 
славленной дивизии до уровня бригады восприняли неоднозначно, — зна- 
чит не сказать ничего. И вот в канун Дня Победы справедливость 
восторжествовала: нашему соединению вернули историческое название — 
2-я гвардейская Таманская ордена Октябрьской Революции, Красно- 
знамённая, ордена Суворова мотострелковая дивизия. Ком стоял в горле, 
когда смотрел, как 9 Мая парадным маршем таманцы шли по Красной 
площади. Мелькнуло на телеэкране и Боевое Знамя, под которым сам 
проходил на первых послевоенных парадах... 


МОСКВУ я, в то время 22-летний 
сержант, впервые увидел 12 апреля 
1947 года. В столицу воинский эше- 
лон доставил нас в теплушках из За- 
байкалья. У каждого за плечами по 
3—4 года службы, война с Японией. 
Отныне мы вливались в ряды 2-й 
гвардейской Таманской Краснозна- 
мённой, ордена Суворова стрелковой 
дивизии имени М.И. Калинина. 
Штаб дивизии и 1-й гвардейский 
стрелковый полк размещались в Ле- 
фортово, а мы — это 15-Й гв. спи наш 
6-й гвардейский Севастопольский — 
занимали добротные, красного кир- 
пича, дореволюционной постройки 
трёхэтажные Октябрьские казармы 
на Хорошёвском шоссе. Это непода- 
лёку от того места, где сейчас нахо- 
дится редакция газеты «Красная звез- 
да». Нашим 3-м батальоном коман- 
довал Герой Советского Союза под- 
полковник Пётр Иванович Шутов. 

В те предпраздничные дни мысли 
и дела таманцев были сосредоточены 
на подготовке к первомайскому па- 
раду, на который мы, забайкальцы, к 
нашему огорчению, опоздали. 

(Военные парады в то время прово- 
дились 1 Мая и 7 Ноября. А как же 
День Победы, спросите? Сейчас ка- 
жется странным, но вплоть до 1965 
года 9 мая было обычным рабочим 
днём. И это при Сталине, творце на- 
шей Победы! Тем, что 9 Мая стало 
главным праздником страны, мы во 
многом обязаны писателю Сергею 
Смирнову, вначале вернувшему из за- 
бытия — и из лагерей! — героев Брес- 
тской крепости, а затем отчасти с 
помощью телевидения добившийся, 
чтобы День Победы занял достойное 
место в истории. Следует сказать 
спасибо каналу «Культура» за то, что 
в этом году он воздал должное памяти 
Сергея Сергеевича, поисковика номер 
один. 9 Мая нам предоставили воз- 
можность за несколько часов экранно- 
го времени воскресить в памяти — а 
кому-то увидеть впервые - главы те- 
леальманаха «Подвиг», который поч- 
ти полвека назад писатель вёл на 
Центральном телевидении). 

А тогда, в 1947-м, к чему только не 
прибегали, чтобы блеснуть на пара- 
де. «Для шагового эффекта», напри- 
мер, подбивали сапоги жестяными 
подмётками, для звона при выполне- 
нии ружейных приёмов на прикладах 
ослабляли винты затыльников. Вот 
то была поступь, поистине гвардейс- 
кая! Как мы всем им завидовали: не- 
ужели и нам когда-то посчастливит- 
ся вот так же, парадным маршем, 
пройти по Красной площади и уви- 
деть товарища Сталина. 

Что значил в то время для всех нас 
образ Сталина — нынешнему поко- 
лению не понять. А мы связывали с 
ним все помыслы и надежды. Вспо- 
минаю, как в 1938 году я окончил 4 
класса. В нашей деревне была только 
начальная школа. Пятый класс — в 
райцентре за 50 километров. Работа- 
ющих в семье — одна мать. Отец — 
инвалид ещё с Гражданской, трое де- 
тей-малолеток. А тут я, новоявлен- 
ный «студент», содержать которого 
за полсотни вёрст от дома семье бы- 


ло не по карману. Чувствую, мои 
университеты четырьмя классами 
так и завершатся. 

Но я был отчаянный и решил на- 
писать товарищу Сталину, чтобы тот 
помог мне учиться. Мать отговарива- 
ла — боялась, что за такое письмо мо- 
гут отца забрать. Неграмотная — что с 
неё возьмёшь. Отец, хотя грамотей 
был такой же, однако одобрил мой 
порыв: «Пиши». И сам же отвёз 
письмо в район, чтобы оттуда в 
Москву оно ушло заказным. Отца, 
конечно, не забрали. Но и ответ из 
Кремля мне тоже не пришёл. Да и 
вряд ли моё письмо ушло дальше 
райотдела НКВД. 

В пятый класс я пошёл уже в Моск- 
ве, после демобилизации, в 28 лет. 
Окончил вечернюю школу рабочей 
молодёжи, заочный юридический 
институт, многие годы прослужил в 
правоохранительных органах. 
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МОИ СЕМЬ ПАРАДОВ 


О СТАЛИНЕ я заговорил не слу- 
чайно. При нём вокруг его имени в 
армии строилась вся политико-вос- 
питательная работа, о чём можно су- 
дить по прилагаемой фотографии, 
где я крайний слева. 

В предпарадные дни обстановка 
нагнеталась особенно: «Смотрите, 
оценку за прохождение нам даст сам 
товарищ Сталин». Ответственность 
ответственностью, но парад всегда 
оставался для нас прежде всего 
праздником, и распиравшее грудь 
чувство гордости, что ты частица 
всей этой проходящей по Красной 
площади мощи, испытывал каждый. 

Сталина впервые я увидел в 1947 


году на ноябрьском параде, да и то... 
За те считаные секунды, что прохо- 
дил в «коробке» с повёрнутой в сто- 
рону Мавзолея головой, одновремен- 
но кося глазами то вправо вдоль ше- 


ренги, то в затылок впереди идущего 


ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ 


чтобы 


товарища, ненароком не 
ткнуть его штыком, толком мало кого 
рассмотришь. Сталина в том числе. 
А тут вдруг «повезло». 31 августа 
1948 года в санатории на Валдае уми- 
рает главный идеолог страны, бли- 


жайший сподвижник Иосифа Висса- 
рионовича Андрей Жданов. На сле- 
дующий день установленный на ору- 
дийном лафете гроб с телом покой- 
ного в сопровождении всего руково- 
дства страны проследовал от Белору- 
сского вокзала до Дома союзов. 
Таманскую дивизию выставили в 
оцепление вдоль всей улицы Горько- 
то. Скорбная высокопоставленная 
процессия в молчании проходила пе- 
ред нашими глазами. И хотя Сталин 
был не единственный, кто сопровож- 
дал гроб, мой взгляд был прикован 
лишь к нему одному. Он, наш вождь, 
почти божество, был совсем рядом, в 
каких-то нескольких шагах. 

Сколько длилось моё созерцание 
медленно идушего и погружённого в 
свои мысли Сталина, сказать затруд- 
няюсь. Секунд десять, пятнадцать? 
Но в память мне он врезался прочно: 
с опущенным и, казалось, отрешён- 
ным взглядом, с каменным и будто 
безучастным к происходящему ли- 
цом. Остальные хоть переглядыва- 
лись между собой, переговарива- 
лись. Он же — один, весь в себе. 

ПЕРВЫЕ два парада (а всего за 
срочную службу их у меня было пять) 
я ходил в «коробке»: десять шеренг 
по двадцать человек в каждой. Репе- 
тиции начинались за полтора месяца 
до парада. Тренировались мы в райо- 
не стадиона «Динамо». Уходили туда 
сразу после завтрака и возвращались 
в казарму лишь к обеду. 

Сегодня по телевизору часто пока- 
зывают, как виртуозно жонглируют 
карабинами СКС солдаты-кремлёв- 
цы. У нас же на вооружении состоя- 
ли мосинские трёхлинейки. Они и 
потяжелее, и подлиннее, чем кара- 
бин. Но владели мы своим оружием 
тоже неплохо. 


Пешие «коробки» отдавали честь 
Верховному Главнокомандующему с 
винтовками в положении «на руку», 
в простонародье — «наперевес». Гос- 
тевые трибуны каждый раз взрыва- 
лись аплодисментами, когда при 
подходе к Мавзолею 200 (!) человек, 
как один, по неуловимому со сторо- 
ны и понятному только нам условно- 
му сигналу поднятой «под высь» 
шашки командира батальона лихо, в 
два щелчка, словно пушинки, переб- 
расывали оружие из положения «на 
плечо» в «на руку». По прохождении 
Мавзолея, вызывая такие же апло- 
дисменты, с той же лихостью и зво- 
ном мы возвращали винтовки в ис- 
ходное положение. 

На параде себя не видишь, разве 
что грудь четвёртого человека, счи- 
тая себя первым. Зато на трениров- 
ках приходилось наблюдать, как это 
делают другие. Прямо скажу, зрели- 
ще потрясающее. Можете меня ос- 
порить, но, на мой взгляд, нынешнее 
парадное прохождение войск с не- 
подвижно застывшими в положении 
«на грудь» автоматами уступает ди- 
намичным торжественным маршам 
нашей «винтовочной эры». 

Ещё чем запомнились парады мо- 
ей молодости — это мороженым. Ни- 
когда я столько его не съедал, как во 
время предпарадных тренировок. 
Стоило оно копейки. Во время пере- 
рыва большего удовольствия, чем ох- 
ладить себя, разгорячённого, брике- 
тиком эскимо, было не придумать. 
Мороженщицы, прознав о нашем 
пристрастии, буквально осаждали 
стадион «Динамо», делая себе нема- 
лую выручку. 

Но откушивали мы не только мо- 
роженое. После ноябрьского парада 
1949 года (правда, больше такого не 
случалось) приходим на обед, а на 
столах — стаканы с наркомовскими 
ста граммами самой настоящей вод- 
ки. Как на фронте. Вот это был 
праздник! 

Как миномётчик, начиная с треть- 
его парада и до конца службы, по 
Красной площади я уже не прохо- 
дил, а вместе с расчётом спокойно 
проезжал в грузовике ЗИС-5 и своим 
82-мм батальонным миномётом. Вот 
после тех парадов я без всяких натя- 
жек мог сказать, что видел Сталина. 

ДЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ я в 1950 
году старшим сержантом, прослужив 
вармии семь с половиной лет. Уволь- 
няясь в запас, не думал, что спустя 
десятилетия мне посчастливится 
вспомнить молодость и принять 
участие ещё в двух парадах. В 2000 
тоду на параде Победы мы, ветераны, 
на равных с остальными участника- 
ми промаршировали по брусчатке в 
составе «коробки». В 2005-м, учиты- 
вая наш возраст, нам не решились 
предоставить такую возможность 
ещё раз. Но и отказать участвовать в 
параде тоже не смогли. По Красной 
площади мы проследовали в изготов- 
ленных по спеизаказу и стилизован- 
ных под ЗИС-5 грузовиках. Вот и 
сейчас, наблюдая за парадом по теле- 
визору, я, как и прежде, чувствую се- 
бя в строю, а не сидящим на диване. 


Фёдор БАРИЛОВ, 
участник Великой 
Отечественной войны. 
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29 октября исполнилось 100 лет 
со дня рождения доктора физико- 
математических наук генерал- 
майора Александра Ивановича 
УСТЮМЕНКО - первого начальни- 
ка и основателя Службы специаль- 
ного контроля Министерства 
обороны. 


Проблема дальней регистрации 
ядерных взрывов возникла однов- 
ременно с началом реализации со- 
ветского атомного проекта и пер- 
воначально была вызвана поиском 
дополнительных источников ин- 
формации о ядерном оружии 
США. Не случайно её решением 
стал заниматься научный руково- 
дитель советской ядерной прог- 
раммы академик Игорь Курчатов. 

К решению проблем дальнего 
обнаружения сигналов и веществ, 
связанных с основными физичес- 
кими процессами, сопровождаю- 
щими ядерные взрывы, были 
привлечены крупнейшие учёные 
и специалисты Академии наук 
СССР, министерств среднего ма- 
шиностроения и обороны, Гидро- 
метеослужбы и др. 

Первоначально участие Минис- 
терства обороны СССР в дальней 
регистрации ядерных взрывов ог- 
раничивалось использованием са- 
молётов ВВС для контроля радио- 
активности верхних слоёв атмос- 
феры. 

В феврале 1954 года военное ве- 
домство было привлечено к экс- 
периментальной проверке воз- 
можности регистрации ядерных 
взрывов радиотехническим мето- 
дом с использованием существую- 
щих средств связи. Основная роль 
в данном эксперименте отводи- 
лась одному из главных управле- 
ний Генерального штаба, которое 
для этой цели сформировало от- 
деление специального наблюде- 
ния и четыре радиотехнических 
отряда, дислоцировавшихся на 
Дальнем Востоке. Возглавил отде- 
ление полковник Александр Ус- 
тюменко, до этого проходивший 
службу в подразделениях радио- 
разведки. 

По мере роста масштабов и ус- 
ложнения решаемых задач это от- 
деление в 1955 году было пере- 
формировано в отдел, ав 1957-м 
переподчинено 6-му управлению 
Министерства обороны, занимав- 
шемуся более профильной для 
этого отдела деятельностью - про- 
ведением испытаний ядерного 
оружия и изучением его поражаю- 
щих факторов. 

Диалектика развития радиотех- 
нического метода дальнего обна- 
ружения ядерных взрывов такова, 
что начальный этап его освоения 
из-за недостаточной изученности 
радиоизлучения ядерного 
взрыва был сопряжён с труд- 
ностями поиска оптималь- 
ных технических решений, 
отсутствием устойчивых позитив- 
ных результатов, а имевшие место 
факты регистрации радиосигна- 
лов от ядерных испытаний, ско- 
рее, выглядели как исключение в 
череде неудачных попыток. 

Несмотря на большие труднос- 
ти, Устюменко удалось организо- 
вать проведение сложных экспе- 
риментальных измерений сигна- 
лов, возникающих при взрывах в 
различных геофизических полях, 
объединить усилия многих учреж- 
дений по данной проблеме и по- 
лучить практические результаты 
по нескольким методам дальней 
регистрации. Стало возможным 
определять не только факт, время 
и место проведения ядерного 
взрыва, но и его вид и мощность, 
некоторые конструктивные осо- 
бенности ядерного заряда. 

Повышение военно-приклад- 
ной роли регистрации ядерных 
взрывов, а также активизация 
внешнеполитической деятельнос- 
ти СССР по ограничению и зап- 
рещению ядерных испытаний 
обусловили необходимость созда- 
ния постоянно действующей сис- 
темы контроля за испытаниями 
ядерного оружия. 

По решению руководства стра- 
ны в 1958—1959 годах в военном 
ведомстве была создана организа- 
ция нового типа - Служба специ- 
ального контроля (ССК) Минис- 
терства обороны СССР, приняв- 
шая на себя всю ответственность 
за организацию наблюдений за 
ядерными взрывами, как радио- 


техническими, так и другими ме- 
тодами (инфразвуковыми, сейс- 
мическими, аэрозольными), что 
до этого осуществлялось Гидроме- 
теослужбой, Академией наук 
СССР, Минсредмашем. Возглавил 
Службу Александр Устюменко. 

Её основу составили перифе- 
рийные воинские части - лабора- 
тории специального контроля, ре- 


гистрировавшие сигналы от ядер- 
ных взрывов с помошью аппара- 
туры различных методов обнару- 
жения и передававшие результаты 
регистрации в Научный вычисли- 
тельно-обрабатывающий центр в 


том в ходе совещания. Оно закон- 
чилось принятием согласованно- 
го доклада о возможностях рас- 
смотренных методов обнаруже- 
ния ядерных взрывов и проекте 
международной системы контро- 
ля на их основе. 

С 1 октября 1958 года последо- 
вали дипломатические перегово- 
ры, в которых принимали участие 
вместе с Устюменко и другие спе- 
циалисты ССК. 

Логическим завершением акти- 
визации усилий мирового сооб- 
щества по обузданию гонки ядер- 
ных вооружений стало заключе- 
ние в августе 1963 года большин- 
ством ядерных государств Догово- 
ра о запрещении испытаний ядер- 
ного оружия в атмосфере, косми- 
ческом пространстве и под водой. 
Гарантом соблюдения Московс- 
кого договора, как указывалось в 
его тексте, являлись националь- 
ные технические средства контро- 
ля. Это означало, что с 5 августа 
1963 года на Службу специального 
контроля в качестве одной из ос- 
новных задач был возложен конт- 
роль соблюдения Договора о зап- 
рещении испытаний ядерного 
оружия в трёх средах. 

Новые реалии выдвинули на 
первый план значимость сейсми- 
ческого метода контроля - един- 
ственно эффективного при огра- 


кого договора о запрешении про- 
ведения испытаний в трёх средах, 
был Китай, который 16 октября 
1964 года взорвал на вышке своё 
первое ядерное устройство. Служ- 
ба зарегистрировала и идентифи- 
цировала только радиоактивные 
аэрозоли, но это было уже после 
сообщения иностранных агентств 
о проведённом в КНР атомном 
испытании. 

Не обошлось без неприятнос- 
тей и при регистрации второго ки- 
тайского ядерного испытания, 
осуществлённого 14 мая 1965 года. 
В лабораториях сигналы были за- 
регистрированы, своевременно 
обработаны и переданы в Науч- 
ный вычислительно-обрабатыва- 
ющий центр, однако из-за плохо- 
го качества каналов связи и необ- 
ходимости большого количества 
перезапросов оперативная дежур- 
ная смена центра не смогла вовре- 
мя идентифицировать ядерный 
взрыв и выдать его параметры. 

Эти «провалы» в регистрации 
первых ядерных испытаний КНР 
— следствие серьёзных недорабо- 
ток в организации непрерывного 
наблюдения специальными тех- 
ническими средствами за китайс- 
ким ядерным полигоном. Аппара- 
тура радиотехнического метода 
пока не отвечала требованиям 
длительной непрерывной работы, 


ВЕК ГЕНЕРАЛА УСТЮМЕНКО 


Москве, где на основе собранных 
данных производились расчёты 
параметров источника сигналов и 
делался вывод о ядерном или нея- 
дерном его происхождении. 

В период становления Службы 
специального контроля Министе- 
рства обороны СССР были зало- 
жены основы системы централи- 
зованного сбора и обработки дан- 
ных, реализован комплекс мероп- 
риятий по расширению сети 
контроля и её техническому пере- 
оснашению, совершенствованию 
научно-методического обеспече- 
ния деятельности. 

Росту авторитета Службы спо- 
собствовало участие Александра 
Устюменко в совещании экспер- 
тов восьми стран в Женеве по на- 
учно-техническим вопросам эф- 
фективности контроля за прекра- 
шением ядерных испытаний 
(июль-август 1958 года). Большую 
часть материалов регистрации 
ядерных взрывов для советской 
делегации на это совещание под- 
готовила возглавляемая А.И. Ус- 
тюменко служба, особенно по ра- 


БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО» 


диотехническому и акустическому 
методам контроля. 

Совешание проходило в острой 
полемике советских и американс- 
ких специалистов. Эксперты 
США подвергали сомнению саму 
возможность эффективного конт- 
роля ядерных взрывов. 

Во время совещания нашей де- 
легацией в качестве мощного ар- 
гумента в пользу контроля было 
предъявлено сообщение ТАСС, 
подготовленное на основе данных 
Службы и Института физики Зем- 
ли Академии наук СССР, о датах и 
времени (с точностью до минуты) 
проведённых США в 1958 году 30 
ядерных взрывов, из которых 
только о 16 было объявлено. 

Это сообщение было зачитано 
на одном из заседаний экспертов 
и, по свидетельству членов советс- 
кой делегации, буквально обеску- 
ражило американцев. Они даже 
заподозрили, что эти данные были 
добыты советскими разведчиками 
непосредственно на полигоне. 

Дабы удостовериться, что они 
имеют другое происхождение, 
американские эксперты провели 
тестирование умения отделять по- 
лезные сигналы в дальней зоне от 
помех-атмосфериков. С этой 
целью было предложено 12 осцил- 
лограмм, среди которых только 
шесть имели взрывное происхож- 
дение. Наши эксперты профессор 
Овсей Лейпунский и полковник 
Александр Устюменко правильно 
рассортировали сигналы. 

Это стало поворотным момен- 


ничении ядерных испытаний под- 
земными условиями. 

В Службе к тому времени уже 
появились факты регистрации 
подземных ядерных взрывов, про- 
водимых в штате Невада (США) и 
на французском полигоне Регган 
в Сахаре, сейсмическим методом. 
Однако порог их обнаружения в 
лучших лабораториях составлял 
несколько десятков тысяч тонн, а 
в большинстве был ещё выше, и 
это приводило к пропуску сигна- 
лов от ядерных испытаний, тем 
более что в США достаточно 
большое число взрывов проводи- 
лось в аллювиальных породах ма- 
лой плотности, существенно сни- 
жавших сейсмический эффект 
взрыва. 

Работа по повышению эффек- 
тивности регистрации сейсмичес- 
ким методом была развёрнута в 
Службе спецконтроля с прису- 
щим Александру Ивановичу раз- 
махом. Начали с подбора наибо- 
лее способных инженеров и тех- 
ников в каждой лаборатории, изу- 
чения на местах спектральных 
особенностей местных помех и 
оптимизации полос пропуска- 
ния регистрирующих трактов, 
поиска мест установки сейс- 
моприёмной аппаратуры с мини- 
мальным уровнем микросейсми- 
ческих помех и тд. 

Наряду с использованием внут- 
ренних резервов начальник Служ- 
бы добился и более радикальных 
мер, основанных на правитель- 
ственных решениях и потребовав- 
ших значительных капитальных 
затрат. Это и поиск мест для стро- 
ительства новых лабораторий с 
высокой эффективностью регист- 
рации сейсмическим методом, и 
строительство новых приборных 
шахт, и совершенствование сейс- 
моприёмных трактов, улучшение 
оперативно-технической работы, 
оснащение системы контроля но- 
вой высокочувствительной аппа- 
ратурой обнаружения и средства- 
ми автоматизированной обработ- 
ки данных итд. 

Благодаря принимаемым мерам 
неуклонно повышались возмож- 
ности Службы в регистрации под- 
земных ядерных испытаний. Если 
в 1962 году было зарегистрирова- 
но лишь 12 процентов от общего 
числа проведённых на полигоне 
Невада взрывов, то в 1970 году 
этот показатель увеличился до 77 
процентов. Существенно возрос- 
ла оперативность сбора и обра- 
ботки данных регистрации. 

Однако не всё было столь бе- 
зоблачно в деятельности Службы, 
как это может показаться на пер- 
вый взгляд. 

Первым государством, провед- 
шим ядерное испытание в атмос- 
фере после заключения Московс- 


а для попеременной её не хватало. 

Имели место и объективные 
трудности. Так, по решению Пра- 
вительства и Министерства обо- 
роны о выводе из Москвы ряда 
воинских частей, не относящихся 


к центральному аппарату, в авгус- 
те 1964 года был передислоциро- 
ван в Загорск Научный вычисли- 
тельно-обрабатывающий центр, 
что оказало негативное влияние 
на состояние оперативной рабо- 
ты. Были прекращены расчёты 
параметров источников сигналов 
с помощью ЭВМ «Минск-1», ос- 
тавленной в Москве. Резко ухуд- 
шилась связь с лабораториями. 
Специалистам центра из-за того, 
что большинство их семей оста- 
лись в столице, приходилось тра- 
тить много времени на поездки, 
что негативно сказывалось на 
службе... 

Пагубность отрыва центра опе- 
ративной работы от руководства 
Службы была очевидной. С учё- 
том данного обстоятельства в 1965 
году по инициативе Александра 
Устюменко, уже генерал-майора, 
и при непосредственном участии 
начальника 12-го Главного управ- 
ления Минобороны генерал-пол- 
ковника Виктора Болятко были 
подготовлены предложения по 
оптимизации организационно- 
штатной структуры Службы, реа- 
лизованные в директиве Генераль- 
ного штаба от 31 марта 1966 года. 

Проблема территориального 
разделения Научного вычисли- 
тельно-обрабатывающего центра 
и руководства Службы была реше- 
на через механизм реорганизации 
существующих и создания новых 
органов военного управления 
центрального аппарата. Одновре- 
менно был повышен статус Служ- 
бы - до самостоятельного соеди- 
нения в составе 12-го Главного 
управления Минобороны... 


Объёмы исследований нараста- 
ли, а вместе с ними росла и напря- 
жённость работы учёных. Особен- 
но это проявлялось в периоды их 
участия в натурных испытаниях 
войсковых средств засечки ядер- 
ных взрывов. Назрела необходи- 
мость расширения научной базы 
Службы. 

Учитывая возросший объём ис- 
пытательных работ с вновь разра- 
ботанной аппаратурой, Устюмен- 
ко добивается формирования в 
Москве Научно-испытательного 
центра. Причём отделу кадров 
Службы была поставлена задача 
укомплектования создаваемого 
центра инженерным составом из 
наиболее творческих и инициа- 
тивных офицеров лабораторий. 
Многих кандидатов Устюменко 
назвал лично, так как часто бывал 
в лабораториях, любил общаться с 
инженерно-техническим соста- 
вом и детально вникал в их твор- 
ческие замыслы. 

Он призывал использовать ла- 
боратории спецконтроля как по- 
лигоны для испытаний новой тех- 
ники. Там, кроме испытаний 
вновь разработанных технических 
средств регистрации, проводи- 
лись фундаментальные исследо- 
вания и эксперименты... 

Многое было достигнуто под 
руководством генерал-майора Ус- 
тюменко за 20 лет - до 1974 года, 
когда он оставил военную службу 
по достижении предельного воз- 
раста. 

В состав Службы специального 
контроля Министерства обороны 
СССР в 1974 году входили: опера- 
тивно-координационный центр, 
вычислительно-обрабатывающий 
центр, узел связи и 14 лаборато- 
рий спецконтроля. 

Научным обеспечением дея- 
тельности Службы занималось 
научное управление Центрально- 
го  научно-исследовательского 
института Министерства обороны 
СССР в составе шести научно-ис- 
следовательских отделов и Науч- 
но-испытательный центр, под- 
держиваемые большим количест- 
вом сторонних организаций, вы- 
полнявших исследования и разра- 
ботки в интересах ССК. 

Сеть наблюдения ССК допол- 
нялась не менее 15 автономными 
сейсмическими пунктами на 
станциях АН СССР. 

Ежедневно на международных 
рейсах Аэрофлота подвешивае- 
мыми к лайнерам фильтр-гондо- 
лами собирались пробы воздуха в 
различных частях Земного шара. 

Научно-исследовательские суда 
ежегодно бороздили акватории 
Мирового океана с целью более 
надёжного контроля удалённых 
иностранных ядерных полигонов. 

Были проведены первые опыты 
по регистрации возможных ядер- 
ных взрывов на Земном шаре из 
космоса. 

ССК во главе всей этой системы 
обеспечивала непрерывное круг- 
лосуточное наблюдение за воз- 
можным проведением ядерных 
взрывов как на существующих по- 
лигонах, так и в любой точке тер- 
ритории Земного шара. 


жж 


В настоящее время Служба спе- 
циального контроля Министер- 
ства обороны РФ функционирует 
в составе 12-го Главного управле- 
ния Минобороны, а её начальник 
является одновременно замести- 
телем начальника 12-го Главка. 

ССК Минобороны РФ выпол- 
няет задачи непрерывного конт- 
роля за проведением ядерных ис- 
пытаний государствами, не при- 
соединившимися к Договору о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 
1976 года, и за непроведением 
ядерных испытаний государства- 
ми, подписавшими этот договор. 
В Организации ДВЗЯИ ССК 
представляет Министерство обо- 
роны РФ как национальный орган 
Российской Федерации. Важная 
задача ССК — оповешение коман- 
дования Вооружённых Сил и Пра- 
вительства РФ о факте ядерного 
удара (отдельного ядерного взры- 
ва), произошедшего на террито- 
рии России. 


Подготовил 
Виктор ХУДОЛЕЕВ, 
«Красная звезда». 
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состоятельность. 


Клубный сезон, что называется, начался и в волейболе с места в карьер. 
Сразу после игр еврокубков состоялся долгожданный старт чемпионата рос- 
сийской мужской Суперлиги. Шестнадцать коллективов включились в борьбу 
за медали национального первенства, полные решимости доказать всем свою 


Одна из отличительных особен- 
ностей нынешнего розыгрыша — 
принцип распределения мест по 
итогам регулярки. Теперь нет необ- 
ходимости обращать внимание на 
положение в Синей и Красной 
группах по отдельности. «Посев» 
команд в плей-офф будет произво- 
диться вполне справедливо, в зави- 
симости от места в общей таблице. 
Именно поэтому в регулярном сезо- 
не важны абсолютно все результа- 
ты, каждое набранное очко может 
стать решающим. 

Стартовый тур чемпионата не 
изобиловал принципиальными 
противостояниями и непримири- 
мыми дерби. Все поединки изна- 
чально представлялись интересны- 
ми в основном за счёт того, что неп- 
росто было предсказать их исход 
ввиду отсутствия точной информа- 
ции о готовности того или иного 
коллектива к сезону на данный мо- 
мент. Потому любой из матчей мог 
стать сюрпризом в плане результата. 
В некоторых играх так и получи- 
лось, хотя главные фавориты проб- 
лем не испытали. 

Чемпион страны — белгородское 
«Белогорье» — на домашней пло- 
шадке Дворца спорта «Космос» 
принимал своих соседей 
— харьковский «Локо- 
мотив». Конечно, взаи- 
моотношения между 
двумя клубами налажены 
давно и они вполне дружеские, да и 
близость двух регионов России и 
Украины позволяет как вносить оп- 
ределённую интригу в противостоя- 
ние, так и привлекать на трибуны 
немалое количество зрителей. 

Понятное дело, что подопечные 
Геннадия  Шипулина, будучи 
действующими обладателями всех 
отечественных трофеев и главными 
фаворитами сезона, были полны ре- 


ВОЛЕЙБОЛ 


шимости дебютировать в первен- 
стве уверенной победой и в очеред- 
ной раз порадовать местных люби- 
телей волейбола. В то же время и 
чемпион Украины сдаваться не со- 
бирался и был не против навязать 
борьбу маститому оппоненту. 


БЕЗ СЮ 


Первая партия стала проверкой 
на прочность для обеих команд и 
нервным испытанием для болель- 
щиков. Непомерно большое коли- 
чество собственных ошибок не поз- 
воляло хозяевам создать отрыв, а до 
второго технического перерыва им 
и вовсе приходилось догонять гос- 
тей. Ценой серьёзных усилий растя- 
нувшийся болыше чем на полчаса 
стартовый игровой отрезок всё-таки 
остался за белгородцами — 28:26. 
Второй сет сложился иначе. Уже к 
его середине преимущество «львов» 
было вполне солидным, а исход 

партии стал законо- 

мерным — 25:16. Тре- 

тий сет почти на всём 

протяжении склады- 
вался в пользу «Бело- 
горья». Ближе к концовке отчаянно 
сопротивлявшиеся харьковчане 
смогли не только настигнуть хозяев, 
но и даже немного оторваться. Вов- 
ремя спохватившиеся белгородцы, 
слегка добавив на подаче и на бло- 
ке, добились успеха и в третьем иг- 
ровом отрезке — 25:22 в партии и 3:0 
в матче. 

После окончания встречи Генна- 
дий Шипулин признал, что его ко- 


манда пока не готова показывать 
все свои возможности, так как ведёт 
пока поиск в игре. Также наставник 
признался, что состав ешё может 
поменяться, да и вопросы к подо- 
печным присутствуют. При этом 
тренер призвал болельщиков наб- 
раться терпения. 

Бронзовый призёр прошлого се- 
зона казанский «Зенит» гостил в 
Тюмени. Новичок Суперлиги, го- 
ревший желанием прыгнуть выше 
головы и доказать всем обоснован- 
ность нахождения в элите, вряд ли 
мог рассчитывать на успех. Честно 
говоря, хозяева выглядят не впечат- 
ляюще, они наверняка будут бо- 
роться за выживание, хотя в спорте 
возможны и самые невероятные ве- 
щи. Подопечные Владимира Алек- 
но после двух поражений кряду — в 
Суперкубке от «Белогорья» и в Лиге 
чемпионов от «Мачераты» — сумели 


РТ 
ПРИЗОВ 


собраться и продемонстрировать 
достаточно неплохую игру. Прев- 
зойдя соперника во всех основных 
компонентах, особенно на подаче и 
на блоке, казанцы уверенно взяли 
верх — 3:0 (25:19, 25:22, 25:15). 

Подтвердили статус претендентов 
на высокие места и оба «Динамо». 
Москвичи в гостях встречались с 
неуступчивым кемеровским «Куз- 
бассом». Проявив незаурядное же- 
лание победить, которое после мат- 
ча отметил и их наставник Юрий 
Маричев, столичный коллектив су- 
мел добиться положительного ре- 
зультата — 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 
25:22). 

Краснодарцы также на выезде со- 
перничали с сургутским «Газпро- 
мом-Югрой». Подопечные Хавьера 
Вебера показали, что способны да- 
же в чужих стенах демонстрировать 
превосходство над крепким оппо- 
нентом. К сожалению для хозяев, 
даже выход на площадку играющего 
главного тренера команды Вадима 
Хамутцких не изменил положения 
дел — 1:3 (25:22, 23:25, 18:25, 23:25). 

Удивили неожиданными резуль- 
татами нижегородская «Губерния» и 
новоуренгойский «Факел». Будучи 


фаворитами, оба коллектива потер- 
пели поражения. Волжане дома в 
пяти партиях уступили пермскому 
«Прикамью» — 2:3 (28:30, 25:14, 
22:25, 25:14, 11:15). А команда Фер- 
динандо Де Джорджи в Серпухове 
уступила «Грозному», не набрав при 
этом даже одного очка в турнирную 
таблицу, которое полагается за две 
выигранные партии, — 1:3 (25:27, 
25:21, 21:25, 14:25). 

В двух оставшихся матчах первого 
тура были зафиксированы следую- 
щие результаты. «Урал» (Уфа) — 
«Шахтёр» (Солигорск) — 3:2 (25:16, 
20:25, 25:22, 19:25, 15:11). «Локомо- 
тив» (Новосибирск) — «Ярославич» 


(Ярославль) — 3:0 (25:19, 25:19, 
25:19). 

В субботу пройдёт второй тур 
чемпионата, в котором встретятся: 
«Кузбасс» — «Динамо» К, «При- 
камье» — «Зенит», «Белогорье» — 
«Шахтёр», «Динамо» М — «Газпром- 
Югра», «Ярославич» — «Факел», 
«Губерния» — «Тюмень», «Локомо- 
тив» Х — «Урал», «Локомотив» Н — 
«Грозный». После этого в первен- 
стве наступит перерыв до 27 ноября, 
который связан с участием сборной 
России в Большом кубке чемпио- 
нов в Японии. 


Андрей ДУДЕНКО. 


Снежные сбережения 


В Сочи для предстоящих Олим- 
пийских игр законсервировано око- 
ло 700 тысяч кубометров снега. Об 
этом сообщил во время поездки на 


Адлеровский железнодорожный 
вокзал вице-премьер России Дмит- 
рий Козак. 


«Во время этой зимы в ущельях и 
других естественных местах было 
законсервировано 700 тысяч кубо- 


тысячи молодых талантов из числа 
учащихся высших и средних учеб- 
ных заведений, а также творческих 
коллективов. Помогать в организа- 
ции церемонии на площадках, за ку- 
лисами и на территории олимпийс- 
кого парка будут две тысячи волон- 
тёров, сообщает РИА Новости. 
Напомним, что ХХПИ зимние 


Олимпийские игры пройдут в Сочи с 
7 по 23 февраля 2014 года. Вслед за 
ними — с 7 по 16 марта — состоятся 


метров снега, с учётом естествен- 
ной спрессованности сейчас закон- 
сервированного снега насчитывает- 
ся до 500 тысяч кубометров», — от- 
ветил вице-премьер Дмитрий Ко- 
зак на вопрос президента Междуна- 
родного олимпийского комитета 
Томаса Баха, хватит ли на следую- 
щий год снега. 

Ранее стало известно, что торже- 
ственная церемония открытия зим- 
них Олимпийских игр-2014 в Сочи 
состоится 7 февраля в 20.14 по мос- 
ковскому времени. Время начала 
церемонии будет символизировать 
год проведения первых в истории 
России зимних Игр. Это событие 
пройдёт на олимпийском стадионе 
«Фишт» и продлится около трёх ча- 
сов. 

В церемониях открытия и закры- 
тия Олимпиады примут участие три 


ХГ зимние Паралимпийские игры. 
На Олимпиаде в Сочи будет разыг- 
рано в общей сложности 98 комп- 
лектов наград в 15 видах спорта. Иг- 
ры-2014 в Сочи станут рекордными 
по числу представленных видов со- 
ревнований, в связи с чем изготовле- 
но рекордное количество медалей — 
около 1.300 штук. 


Как Маттеуса 
«хоронили» 


Экс-футболист сборной Германии 
и мюнхенской «Баварии» Лотар 
Маттеус был ошибочно признан 
мёртвым. Штамп «Умер» был прос- 
тавлен на письмо Маттеуса из мюн- 
хенского суда, после того как он не 
был обнаружен на территории Гер- 
мании. 
Как сообщает Бег $резе!, в пись- 


ме было извещение о неуплате али- 
ментов бывшей жене футболиста. 
Маттеус остался крайне недоволен 
случившимся, отметив, что он регу- 
лярно появляется на телевидении, 
на футбольном поле и каждый может 
убедиться в том, что он ешё жив. 

Как пишет издание, в итоге пись- 
мо мюнхенского суда всё-таки наш- 
ло своего адресата. Важное извеще- 
ние Маттеусу вручили в городе Маг- 
дебург, где Маттеус принимал учас- 
тие в благотворительном матче. 

Отметим, что последним местом 
работы 52-летнего немецкого специ- 
алиста была сборная Болгарии в се- 
зоне-2010/11. До этого Маттеус уже 
имел опыт работы 
с национальной 
командой: с 2003 
по 2005 год он 
возглавлял венгерс- 
кую сборную. Поработав с пятью 
клубами, Маттеус не задерживался 
нигде дольше одного сезона. Немец 
тренировал венский «Рапид» и «Ред 
Булл» из Зальцбурга, а его послед- 
ним клубом был скромный изра- 
ильский «Маккаби» из города Нета- 
ния. 

В качестве игрока Маттеус высту- 
пал в «Боруссии» из Менхенгладба- 
ха, мюнхенской «Баварии», миланс- 
ком «Интере» и «Ньй-Иорк Метрос- 
тарз». За клубную карьеру он сыграл 
в 622 матчах и забил 161 гол. За наци- 
ональную сборную Германии Лотар 
провёл 150 встреч, в которых забил 
23 мяча. За время выступления Мат- 
теус выиграл все возможные трофеи, 
в том числе чемпионат мира (1990) и 
чемпионат Европы (1996), а вот по- 
бедить в розыгрыше Лиги чемпио- 
нов легендарный немецкий защит- 
ник так и не смог. 


Голкипер за рулём 


Знаменитый вратарь сборной 
Франции Фабъен Бартез стал чем- 
пионом страны по автогонкам. 


С МИРУ ПО НИТКЕ 


Спортсмен сумел победить в заез- 
дах класса «Гран Туризмо». 

По итогам чемпионата Бартез наб- 
рал 174 очка, опередив ближайшего 
преследователя на 21 балл. В числе 
его соперников был Себастьян Лёб — 
девятикратный чемпион мира по 
ралли. Автогонки — давняя страсть 
Бартеза, но профессионально он 
смог ими заняться лишь после завер- 
шения карьеры футболиста в 2007 
году, передаёт ИТАР-ТАСС. 

Ещё в 2008 году он попробовал 
свои силы в кузовных гонках. Тогда 
Бартез принял участие в Кубке 
Франции. А уже с 2011 года начал 
выступать в элитном чемпионате 

«Гран Туризмо» 

Франции в кате- 

гории СТ-3. В 

том же году вы- 
играл СепЧетеп 
ТгорВу. В автоспорте, по словам 
Фабьена, у него есть цель: «Мечтаю 
поучаствовать в 24-часовой гонке 
Ле-Мана». При этом с другим экс- 
сборником Франции — Эмануэлем 
Пети — он спонсирует скачки Стапа 
Мапопа! аи ТгоЕ. 

Напомним, что за свою карьеру 
42-летний Фабьен Бартез играл во 
французских «Тулузе», «Марселе», 
«Нанте» и «Монако», а также в анг- 
лийском «Манчестер Юнайтед». 
Бартезу удавалось по два раза выиг- 
рывать чемпионаты Франции и Анг- 
лии, также в 1995 году он выиграл 
Лигу чемпионов. В составе нацио- 
нальной сборной Бартез провёл 87 
матчей, став чемпионом мира в 1998 
году и чемпионом Европы в 2000-м. 


Водить 
надо аккуратнее 


Знаменитый футболист, экс-капи- 
тан сборной Англии по футболу 
Дэвид Бекхэм попал в дорожно- 
транспортное происшествие вместе 
с 14-летним сыном Бруклином в 
Лос-Анджелесе. Никто не постра- 


дал, но сильные повреждения полу- 
чили два автомобиля. 

Инцидент произошёл перед фе- 
шенебельным особняком Бекхэма в 
Беверли-Хиллс на западе округа 
Лос-Анджелес. По предварительным 
данным, виновником аварии стал 
спортсмен, так как он выезжал на 
дорогу, по которой двигался автомо- 
биль в попутном направлении. 

Согласно фотоснимкам, сделан- 
ным подоспевшими папарацци, в 
результате столкновения авто у чёр- 
ного Гап@ Воуег Бекхэма полностью 
оторвался передний бампер. По ин- 
формации СМИ, на заднем сиденье 
внедорожника англичанина нахо- 
дился его 14-летний сын Бруклин. У 
внедорожника Асига, которым уп- 
равляла женщина, разбит передний 
бампер, помято крыло и повреждена 
фара. 

Ущерб от аварии не создаст фи- 
нансовых проблем для Бекхэма. До- 
ход звезды английского «Манчестер 
Юнайтед» и мадридского «Реала» от 
контрактов с персональными спон- 
сорами за последний год профессио- 
нальной карьеры превысил 26 мил- 
лионов долларов. 

Дэвид Бекхэм является одним из 
самых известных футболистов мира. 
В мае этого года он завершил спор- 
тивную карьеру, завоевав титул чем- 
пиона Франции с ПСЖ. В прошлом 
году Бекхэм выиграл Кубок МТ$ в 
составе «Лос-Анджелес Гэлакси». 

За свою карьеру он шесть раз ста- 
новился чемпионом Англии в соста- 
ве «Манчестер Юнайтед». С «крас- 
ными дьяволами» по два раза был 
обладателем Кубка и Суперкубка 
Англии, побеждал в Лиге чемпионов 
(1999 год), Межконтинентальном 
кубке. Один раз выиграл испанское 
первенство и Суперкубок страны с 
мадридским «Реалом». Во время 
выступлений в США также играл на 
правах аренды за итальянский 


«Милан». 
Станислав КАРПОВ. 
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В середине ноября в подмосковном Пушкине впервые в России состоится 
чемпионат мира по спортивному метанию ножа — виду спорта, который 
только проходит становление в нашей стране. О нём мы сегодня и погово- 
рим. Принято считать, что метание ножа не только спорт, но и искусство 
— боевое, цирковое. И если рассматривать этот вид спорта в таком аспек- 
те, то можно открыть для себя ещё много интересного и полезного и исполь- 
зовать полученные знания, чтобы отточить мастерство. 


«15 лет по 4 часа!» 


В начале 1930-х годов в одном из 
городов Узбекистана родоначаль- 
ник русского самбо Анатолий Ар- 
кадьевич Харлампиев встретил ки- 
тайского мастера по метанию но- 
жей. Тот посетил с гастролями цир- 
ка шапито Среднюю Азию. Анато- 
лий Аркадьевич был чрезвычайно 
рад этой встрече, он мечтал о ней с 
тех пор, как посмотрел фильм 
«Ущелье Аламаза». Героиня того 
фильма пленила Харлампиева лов- 
костью и точностью метания ножей 
во время погони на лошадях. Де- 
вушка на полном скаку бросала но- 
жи и попадала в цель. Трюк актриса 
выполняла виртуозно. 

Харлампиев выяснил, что эта 
актриса — дочь мастера по метанию 
ножей, который работает в шапито. 
Девушка научилась этому у отца и 
демонстрировала это в фильме. 

А в цирке у китайца с дочерью 
был номер, в котором мастер пока- 
зывал своё искусство зрителю. Он 
точными бросками «обрисовывал» 
силуэт дочери, стоявшей у стенда. 
Расстояние было немаленьким — 
11,5 метра. Последний нож мета- 
тель ножей посылал в центр мише- 
ни, после того как дочь покидала её. 
Кусок фанеры падал под бурные ап- 
лодисменты публики. 

Харлампиев попросил старого 
китайского мастера, которому пе- 
ревалило за восемьдесят, научить 
его метанию ножей. Старик, чуть 
поразмыслив, нарисовал крест на 
стенде и поставил условие: если 
Анатолий с любого расстояния «на- 
рисует» этот крест ножами — четыре 
вертикально плюс четыре горизон- 
тально, — то мастер будет месяц 
обучать его бесплатно. Харлампиев 
положил только два ножа верти- 
кально, и всё! Но мастер удивил его 
заключением: «Ты талантливый мо- 
лодой человек! — и добавил: — 
«Учись пятнадцать лет по 4 часа». 

После курса обучения Анатолий 
Аркадьевич разрезал небольшое яб- 
локо двумя ножами на 4 части с рас- 
стояния 8 метров, но не считал это 
каким-то особым достижением. 
Китаец учил его скрупулёзно: ме- 
тать ножи на вспышку света, звук, 
при падении на землю, с завязан- 
ными глазами, из разных позиций и 
в любой неординарной ситуации. 
Каждый шаг предваряло обдуман- 
ное решение, мысль опережала 
движение, это крайне важно. 

Так, собственно, родоначальник 
самбо дал толчок развитию и мета- 
ния ножа. 


ЛаКросс покоряет 
миллионы 


Ещё один всемирно известный 
метатель ножей Пол ЛаКросс — по- 
истине непревзойдённый мастер. 
Зрителю он запоминается тем, что 
метает ножи аккуратно, взвешенно 
и как бы не спеша. Таким образом, 
ЛаКросс практически избегает 
ошибок. Он выработал особую тех- 
нику метания, безупречную, почти 
абсолютную. Когда ЛаКросс посы- 
лает нож в цель, ошибок практичес- 
ки не бывает. Миллионы телевизи- 
онных болельщиков и тех, кому 
посчастливилось присутствовать на 
его представлениях, отдают долж- 
ное Полу ЛаКроссу, называя его 
«самым быстрым и ловким метате- 
лем ножа и томагавка». 


Быстрее молнии 


Кеннет Пирс — профессионал. 
Сегодня он лучший в мире, самый 
быстрый метатель ножей. Пирс соз- 
дал собственный оригинальный 
стиль. Он бросает 9 одинаковых но- 
жей подряд с интервалом меньше 
секунды. Скорость метания быст- 
рее молнии — глаз не успевает среа- 
гировать, а все ножи уже вонзились 
в мишень. В центре мишени — жена 
Кеннета, ножи «обрисовывают» её 
силуэт. Метание должно быть бе- 
зупречным, ведь риску подвергает- 
ся человеческая жизнь. 

Кен Пирс — сын вождя индейско- 
го племени сенека. Мастерство он 
унаследовал от отца, который также 


был одним из лучших профессиона- 
лов своего времени. Профессиона- 
лизм достигается каждодневными 
изнуряющими тренировками. Кен 
начал метать ножи с семи лет, а в де- 
вять уже стал профессионалом. Пос- 
тоянный труд, работа над собой, 
терпение, сила воли, настойчивость 
принесли Кеннету свои плоды. 


Зрелищность 


Если наблюдать за участниками 
турнира по метанию ножа, то мож- 
но заметить, что у каждого из них 
своя манера, особенности, техника 
броска. Хотя существует классичес- 
кий стиль, каждый приспосаблива- 


КРАСНАЯ ЗВВАА 


мира и страны. Но не пропускает 
ни одного, — говорит Игорь Ивано- 
вич. 

— Скакого возраста рекомендуется 
осваивать метание ножа? 

— У нас в стране можно записать- 
ся в секцию метателей ножа с 8 лет. 
Это вовсе не значит, что мальчику 
или девочке сразу дадут оружие в 
руки. Первые два года — это в ос- 
новном занятия по общефизичес- 
кой подготовке. Самые распростра- 
нённые травмы у метателей связа- 
ны с мышцами кисти, локтя или 
плеча. Поэтому и нужно опреде- 
лённое время, чтобы набрать силу. 
Тогда удастся исключить подобные 
травмы. 

— Но ведь и сам предмет метания — 
травмоопасная штука? 

— Так думает большинство лю- 
дей, ни разу не видевших конструк- 
цию ножа, который метают в Рос- 
сии. Его толщина — 3—7 миллимет- 
ров, на нём нет боковых острых 
краёв. Он сертифицирован как бы- 


этом году первым из российских 
спортсменов поедет в штат Техас на 
чемпионат Соединённых Штатов 
Америки. Заокеанские метатели 
держатся обособленно от осталь- 
ных спортсменов. Они называют 
свой национальный чемпионат 
главным соревнованием в мире и 
считают свои рекордные достиже- 
ния мировыми. 

— Уних такие же ножи, как в Рос- 
сии? 

— Нет. В США используется ис- 
торический нож 35 сантиметров 
длиной, который применялся в 
эпоху войны Севера и Юга. 

— Наш спортсмен может составить 
конкуренцию заокеанским метате- 
лям? 

— Я думаю, Седышев не должен 
волноваться, что едет в Техас, а у та- 
мошних метателей ножа должны 
дрожать руки, потому что к ним 
едет спортсмен из России. Седы- 
шев — универсальный метатель. 
Знаю, что, готовясь к поездке в 


ет его к себе, как будто подгоняет 
одежду по фигуре. Поэтому все 
спортсмены отличаются друг от 
друга, что делает состязания инте- 
ресными и разнообразными. 

Состязание в метании ножей то- 
же своего рода спектакль. Быстрый, 
красивый, точный бросок вызывает 
восхищённую реакцию зрителей- 
болельщиков. А восторг поощряет 
спортсмена сделать бросок ещё 
точнее, ещё красивее. Хочется пре- 
поднести болелыцикам это спор- 
тивное шоу во всём великолепии. 

Что касается зрителей, то многие 
приходят именно наблюдать за раз- 
витием соревнования, а не только 
ждать результат. Людям интересен 
сам процесс — действо, а также ито- 
говый анализ удачных результатов, 
обсуждение ошибок и промахов, 
технология подготовки, режим тре- 
нировок, психологический настрой. 
Это даёт ошушение, что человек сам 
участвует в состязаниях, приобща- 
ется к спортивному миру. 


Путь не устлан розами 


Но в спортивной истории мета- 
ния ножа не всё так гладко. 

— Метанию ножа, что называет- 
ся, все возрасты покорны, — рас- 
сказал главный судья завершивше- 
гося в конце сентября открытого 
чемпионата России в Новороссийс- 
ке Игорь Лукаш. — Самой младшей 
участнице — Ярославе Королёвой — 


МЕТАНИЕ НОЖА 


всего 9 лет. Но её результат — 2-е 
место среди девушек — можно наз- 
вать сенсацией. Правда, большая 
заслуга в этом её отца, тренера по 
метанию ножей. 

— А сколько лет самому возрастно- 
му участнику? 

— Виталию Верихову — 75 лет. В 
Новороссийск он приезжает уже 
третий раз. Как правило, появляет- 
ся только на самых значимых со- 
ревнованиях в году — чемпионатах 


товой прибор. Есть только остриё, 
которым нож должен поразить ми- 
шень. Таким специализированным 
ножом нельзя ни порубить колбасу, 
ни поранить человека. 

Сейчас Российская федерация 
универсального боя, в которую вхо- 
дят метатели, выступает за то, что- 
бы нож для метания был признан 
таким же спортивным снарядом, 
как диск, ядро или копьё. 

— Какие проблемы возникают при 
пересечении границы с оружием? 

— При наличии сертификата — 
никаких. К нам без особых проблем 
приехали спортсмены из трёх 
стран. 

— А как российские метатели выг- 
лядят на международном уровне? 

— Россия по метанию ножей — 
номер один в мире! В этом году в 
Пушкине пройдёт 12-й чемпионат 
мира. Так, за всё время нашу страну 
дважды удалось опередить команде 
Латвии и один раз — сборной Тад- 
жикистана. Все остальные победы 
наши. 

— Лидеры российской сборной 
выступали в Новороссийске? 

— Да, это многократные чемпио- 
ны мира Михаил Седышев и Анд- 
рей Яковлев. Кстати, Седышев в 


Америку, он уже освоил их оружие и 
даже превысил рекордное достиже- 


ние американцев. 

— Что нового ожидается в метании 
ножей? 

— Пока что наш вид спорта не 
олимпийский, так что развитие его 
в стране — дело энтузиастов. Одна- 
ко на предстоящей зимней Олим- 
пиаде в Сочи метание ножа будет 
представлено в рамках показатель- 
ной программы. Это смешанное со- 
ревнование, состоящее из трёх ра- 
ундов: бега, метания и рукопашно- 
го боя. 


Ножи не для убийства 


А вот мнение президента Между- 
народной и Общероссийской феде- 
раций «Универсальный бой» Сер- 
гея Новикова, олимпийского чем- 
пиона по дзюдо 1976 года. 

- Порой мы сталкиваемся с пол- 
ным непониманием, - признаётся 
он. — Допустим, когда говорим, что 
надо данный вид спорта развивать, 
продвигать и т.п., то сразу сталкива- 
емся с возражением: «Ведь это но- 
жи, это же для убийства». Тогда на- 
чинаешь говорить: «Но ведь огнест- 
рельное оружие - это тоже орудие 


Фа 


убийства, а фехтование, биатлон, 
копьё, диск разве для убийства?» 
Ведь чем был диск в Древней Гре- 
ции? Это было орудие для пораже- 
ния, ведь он не просто так появился. 

Поэтому сегодня важно убедить 
всех специалистов, что спортивное 
метание ножа — очень красивый, 
интересный и доступный вид спор- 
та. Причём он настолько красив, 
что, когда люди смотрят состяза- 
ния, они зачарованы. Наверное, 
потому, что сегодня не найдёшь ни 
одного мужчины, который хотя бы 
один раз не кинул нож в дерево, 
старую дверь или ещё куда-то. Гово- 
рят, что ножом можно убить. Да, 
убивают ножом в состоянии алко- 
гольного или наркотического опья- 
нения, но мы ещё никогда не виде- 
ли того, кто бы убил человека с по- 
мощью искусства метания ножа. 

- Насмотрелись фильмов, таких 
как «Великолепная семёрка», на- 
ших блокбастеров, где разведчик 
вытаскивает нож, метает на 40—50 
метров и чуть ли не белке в глаз по- 
падает. Это всё, конечно, сказки, - 
продолжает Сергей Новиков. — Вы 
понимаете, можно научиться вилку 
метать, нож, булавку, что угодно, и 
таких специалистов много. Но се- 
годня у нас есть такой вид спорта, 
как спортивное метание ножа, в 
котором совершенствуют себя ре- 
бята - чемпионы мира, Европы, 
России, устанавливают мировые 
рекорды. 

Сегодня есть соответствующая 
Европейская федерация, она очень 
слабенькая, можно сказать, ника- 
кая — вот в чём беда. Сейчас перед 
нами встала задача — создавать на- 
циональную федерацию по спор- 
тивному метанию ножа. Пока со- 
ревнования проводятся в рамках 
федерации «Универсальный бой». 
Я думаю, когда метание как вид 
спорта будет самостоятельным и 
национальным, его развитие пой- 
дёт ещё быстрее. Задачи, которые я 
сейчас озвучил, уже пора внедрять 
в жизнь. Надо поднимать людей, 
чтобы они выступали, нужна хоро- 
шая пропагандистская работа, без 
этого невозможно что-либо прото- 
лкнуть. 

- Какие навыки развивает этот вид 
спорта? 

- Во первых, это выдержка, уме- 
ние сосредоточиться, физическая 
подготовка, умение владеть собой, 
душевное равновесие, выносли- 
вость. Во-вторых, у нас порой забы- 
вают, что ребята, которые сегодня 
занимаются данным видом спорта, 
— это в первую очередь защитники 
своей Родины, они могут пойти в 
разведку, где необходимо владеть и 
холодным оружием. Значит, они 
нужны государству, значит, оно 
должно развивать этот вид спорта, 
хотя бы ради того, чтобы готовить 
защитников страны. 

— А из разведки или спецназа в 
этот спорт приходят? 

- К сожалению, в этом тоже заг- 
воздка, - говорит Сергей Новиков. 
— На соревнованиях представители 
этих подразделений практически не 
выступают. Мешают различия в 
обучении и методике. По большому 
счёту в спецназе и не только в нём 
не умеют метать ножи. Надо непре- 
рывно работать над собой, но что 
ещё важнее — нужен постоянный 
диалог и обмен опытом, чтобы был 
результат. 

Возможно, предстоящий чемпи- 
онат мира в Пушкине и даст им- 
пульс к сотрудничеству силовых 
структур и профессионалов в мета- 
нии ножа. Этот интересный вид 
спорта может быть полезен во мно- 
гих ведомствах страны. 


Сергей ХАРИТОНОВ. 


2) 


В США на страницах газет и в специализированных изданиях широко об- 
суждаются проблемы адаптации вооружённых сил к новым геополитичес- 
ким и военно-техническим реалиям. Сформировавшееся ещё в период вьет- 
намской войны неформальное сообщество так называемых реформаторов 
продолжает будоражить Пентагон, будучи обеспокоенным дефектами аме- 
риканской военной машины. Но мнение правдолюбов далеко не всегда востре- 


бовано. 


Поиск приемлемых вариантов оптимизации национального военного стро- 
ительства за океаном весьма тернист. Инициаторы перемен всегда сталки- 
вались с серьёзным сопротивлением «триумвирата»: живущего за счёт воен- 
ных заказов бизнес-сообщества и связанных с ним членов конгресса и предс- 
тавителей управленческих структур вооружённых сил. На эту тему рас- 
суждает доктор военных наук генерал-майор запаса Сергей ПЕЧУРОВ. 


«Смутьяны» 


Некоторые эксперты считают 
началом «движения реформато- 
ров» публикацию статьи сенато- 
ра-демократа Гэри Харта, выдви- 
нувшего аргументы в пользу ре- 
организации военного ведомства 
страны (зима 1981 года). С их 
точки зрения, именно благодаря 
этой статье резко возрос интерес 
конгрессменов к ситуации в во- 
енной сфере. 

Другие специалисты, в том 
числе американский авторитет в 
области теории и практики воен- 
ных реформ Уинслоу Уиллер, по- 
лагают, что импульсом к совме- 
стной работе независимых экс- 
пертов, правительственных чи- 
новников и законодателей стала 
весьма смелая по тем временам 
аналитическая записка ныне 
всеми забытого полковника ВВС 
Джона Бойда. Подготовленный 
им весной 1967 года и ставший 
достоянием общественности до- 
кумент содержал аргументиро- 
ванную критику Пентагона, 
конгресса и соответствующих 
кругов бизнеса относительно 
«запредельных трат» на строи- 
тельство нового самолёта — по 
его мнению, «сверхтяжёлого, не 
прошедшего достаточных испы- 
таний и просто ненужного ВВС». 

В те годы вооружённые силы, 
день ото дня всё глубже погру- 
жавшиеся в трясину вьетнамс- 
кой войны, не испытывали проб- 
лем с финансированием, и надо 
было обладать мужеством, тем 
более человеку в форме, чтобы 
открыто заявить своему руковод- 
ству о том, что оно впустую тра- 
тит деньги. Но такие люди в 
США нашлись. Например, упо- 
мянутый выше полковник Джон 
Бойд, который пошёл против те- 
чения ещё майором ВВС, а впос- 
ледствии стал одним из нефор- 
мальных лидеров «реформаторс- 
кого движения». 

Он и познакомившийся с ним 
критик Пентагона Пьер Спрей 
стали соратниками в методичной 
работе по навязы- 


американские ВВС и ВМС обя- 
заны тем, что на их вооружение 
поступили самые успешные со 
времён корейской войны само- 
лёты - Е-15, Е-16, Е-18, штурмо- 
вик А-10. Что касается Спинни, 
то на рубеже 1970—1980-х годов 
он опубликовал сделавший его 
имя известным общественности 
аналитический труд «Оборонные 
факты жизни», а в 1983 году — 
его продолжение. 

Благодаря «смутьянам» амери- 
канской общественности впер- 
вые были раскрыты нюансы не- 
качественной работы механизма 


ПРАВДОЛЮБОВ ВАМ 


приобретений вооружения и во- 
енной техники. Они во многом 
были типичны не только для 
США: 

* излишняя сложность разра- 
батываемых систем, 

* нереалистичность бюджет- 
ного планирования поставок во- 
оружений, 

* неотработанность вопросов 
оценки их стоимости, 

* её неоправданный рост. 

Особенно возмутительным, по 
мнению Спинни, являлся факт 
бесконтрольного процесса при- 
нятия решений о приобретениях, 
неоправданный пересмотр бюд- 
жета в сторону дополнительных 
ассигнований на уже утверждён- 
ные программы. В те годы реаль- 
ная цена той или иной системы 
оружия становилась известной 
Пентагону только после наступ- 
ления фазы производства... 

Дефектами страдала и система 
раннего тестирования предлагае- 
мого Пентагону оружия. Во мно- 
гих случаях искусственно зани- 
женные требования к системам 
приводили к тому, что министер- 
ству предлагалось безальтерна- 

тивное оружие по 


ванию законода- завышенным  це- 
телям и военной ЗА РУБЕЖОМ нам, которое на 
верхушке прин- практике оказыва- 
ципов «правиль- лось хуже предшест- 
ного» ведения бизнеса в военно- венника. В качестве примера 
промышленном комплексе. (Спинни приводил истребитель- 


Третьим стал Франклин Спинни, 
уволенный капитаном из ВВС за 
строптивость, работавший рядо- 
вым чиновником в Пентагоне. 
Бойд прославился благодаря 
циклу лекций, посвящённых оп- 
тимизации различных направле- 
ний военного строительства. К 
сожалению, майор так и не свёл 
свои взгляды в единый аналити- 
ческий труд, оставив соотечест- 
венникам лишь многочисленные 
лекции, статьи, эссе, которые 
были опубликованы уже после 
его смерти в середине 1990-х го- 
дов в форме нескольких брошюр. 
Забегая вперёд, подчеркнём, 
что во многом Бойду и Спрею 


бомбардировщик Е-111, кото- 
рый оказался настолько неудач- 
ным, что после нескольких лет 
эксплуатации в войсках вообще 
был снят с вооружения. 


Сквозь тернии 


Исследование «Оборонные 
факты жизни» привлекло внима- 
ние сенатора-«тяжеловеса» Сэма 
Нанна, который обратился к ми- 
нистру обороны Гарольду Брауну, 
члену ещё картеровской коман- 
ды, разрешить Спинни высту- 
пить перед сенаторами с изложе- 
нием своего видения путей реше- 
ния оборонных проблем. После 


КРАСНАЯ ЗВВАА 


некоторых колебаний глава воен- 
ного ведомства дал согласие. 

Выступление Спинни на Ка- 
питолийском холме имело успех, 
и ему было предложено подгото- 
вить аналитическую записку с 
кратким изложением сути прове- 
дённого исследования. Однако 
эта записка оказалась невостре- 
бованной. 

Продолжение исследования, 
опубликованное через несколько 
лет, также было встречено в 
штыки в высших эшелонах влас- 
ти в Вашингтоне. Последовали 
даже обвинения в адрес автора — 
он-де преувеличивает остроту 
проблем. 

Правда, исследование вызвало 
интерес у одного из влиятельных 
сенаторов, республиканца от 
Айовы Чарльза Грэссли, кото- 
рый решил отправиться в Пента- 
гон, чтобы лично поговорить со 
Спинни. Но встреча не состоя- 
лась, так как начальник Спинни 
попросту не дал санкции на кон- 
такт. Американская система ие- 
рархических отношений в госап- 
парате это позволяла. 


Возмущённый сенатор потре- 
бовал публичных слушаний по 
поднятым Спинни проблемам в 
бюджетном комитете верхней 
палаты конгресса. Благодаря ор- 
ганизованному Грэссли просачи- 
ванию информации в СМИ тема 
злоупотреблений в Пентагоне 
вышла на первые страницы 
прессы. 


На сцену выходит 
«Общество» 


На рубеже 1970—1980-х годов 
прославился своими разоблаче- 
ниями злоупотреблений ешё 
один «реформатор» — гражданс- 
кий чиновник Чарли Мэрфи, ра- 
ботавший в тот период в аппара- 
те конгрессмена-республиканца 
от штата Аризона Джека Эдвард- 


са. Его заинтересовало «отсут- 
ствие должного порядка» в сис- 
теме поставок вооружений. Он 
выяснил, что в ВВС существует 
проблема некачественных двига- 
телей для новейшей по тем вре- 
менам машины — самолёта Е-15. 
Двигатели давали сбой из-за из- 
ношенности деталей, которые 
вовремя не заменялись из-за де- 
фицита запчастей. 

Инициированные конгрессме- 
ном Эдвардсом слушания по ре- 
зультатам расследования Мэрфи 
существенно подточили репута- 
цию президента-демократа Кар- 
тера и его команды в год выборов 
(1980-й) как «некомпетентной в 
военных делах» и не способство- 
вали их проигрышу республи- 
канцу Рейгану, выступавшему за 
большее внимание к обороне 
страны. 

В январе 1981 года сенатор-де- 
мократ Гэри Харт опубликовал 
во влиятельной газете «Уолл- 
стрит джорнэл» во многом прог- 
раммную статью под названием 
«Дело о военной реформе». Он 
не только вскрыл порочность 
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представители от обеих палат 
конгресса — от сената (Харт) и от 
палаты представителей (Уайт- 
херст). 

В конгрессе устроили презен- 
тацию программы организации. 
На мероприятии докладчики 
высветили три глобальные зада- 
чи, требующие немедленного ре- 
шения: 

во-первых, улучшение мораль- 
ного климата в войсках после 
нескольких лет разложения как 
следствия поражения во Вьетна- 
ме (речь шла и о существенном 
повышении уровня заботы госу- 
дарства об уволенных с военной 
службы); 

во-вторых, проведение целе- 
направленных исследований в 
области стратегии и тактики 
применительно к войнам буду- 
щего, чтобы на поле боя уже не 
было, как во Вьетнаме, «болез- 
ненного кровопролития»; 

в-третьих, кардинальный пе- 
ресмотр требований к системе 
заказов вооружения и военной 
техники, чтобы добиться резкого 
повышения их качества. 


ЕРИКЕ 


многих традиционных методов 
управления Пентагоном, но и 
попытался указать направления 
выхода из, казалось бы, оконча- 
тельного тупика, в который заш- 
ло развитие американского во- 
енного ведомства. 
Конгрессмен-республиканец 
Уильям Уайтхерст оперативно 
связался с Хартом и договорился 
с ним о необходимости объеди- 
нения членов конгресса, заинте- 
ресованных в кардинальных пре- 
образованиях военной организа- 
ции страны, в некую неформаль- 
ную группу. Она вскоре получила 
название «закрытое общество 
конгресса по военной реформе», 
или просто «Общество». Была 
достигнута договорённость о 
том, что неформальными соп- 
редседателями «Общества» будут 


Реальность 
против иллюзий 


Весной 1983 года в конгрессе 
обострились противоречия меж- 
ду законодателями вокруг так 
называемого закона Прайора, 
вводящего в практику новые, 
весьма жёсткие правила оценки 
образцов вооружения. Положе- 
ния закона не устраивали предс- 
тавителей ВПК, имевших подде- 
ржку и на Капитолийском хол- 
ме, ив Пентагоне. 

Но «реформаторы» заручились 
поддержкой прессы и склонили 
на свою сторону авторитетного 
Сэма Нанна, за которым пошло 
большинство законодателей. За- 
кон вступил в силу в 1984 фи- 
нансовом году. Это была ошути- 
мая победа сообщества «рефор- 


Командиры 
не против откатов 


Этой осенью в ВМС США воз- 
ник новый коррупционный скан- 
дал. Американская прокуратура 
раскрыла крупную афёру, в которой 
оказались замешаны командиры 
боевых кораблей. По делу уже арес- 
тованы трое: командир эсминца 
УРО «Мастин», руководитель ком- 
пании Сепп Оеепзе Маппе, обслу- 
живающей ВМС, и сотрудник во- 
енной полиции. Как написала «Ва- 
шингтон пост», в деле могут быть 
замешаны и другие высокопостав- 
ленные офицеры ВМС, втом числе 
командиры авианосцев. 

Компания С]епп ОеЁепзе Машпе 
более 25 лет занимается портовым 


обслуживанием кораблей америка- 
нских ВМС и, видимо, все эти годы 
сильно завышала сметы на заправ- 
ку топливом, запчасти и ремонт. 
При этом командиры кораблей за 
откаты специально выбирали для 
обслуживания именно те порты в 
Юго-Восточной Азии, где рабо- 
тала эта компания. Масштабы 
коррупционной схемы уточняют- 
ся, но, по данным прокуратуры 
Южного округа Калифорнии, счёт 
может идти на сотни миллионов 
долларов. 


Тендеры стали фарсом 
Прошло всего 8 лет после того, 


как в американских войсках был 
принят новый универсальный ка- 


муфляж, стоивший бюджету 


5 млрд. долларов. Теперь, как сооб- 
шают американские СМИ, коман- 
дование задумалось о разработках 
более качественного обмундирова- 
ния. По оценке, это должно обой- 


АМЕРИКА СЕГОДНЯ 


тись казне США ешё в 4 миллиарда. 

В 2004 году Пентагон решил от- 
казаться от двух традиционных ви- 
дов униформы, которые использо- 
вались долгие годы. Одна из разно- 
видностей камуфляжа была пред- 
назначена для боевых действий в 
пустыне, другая — в лесной полосе. 
Конкурс на разработку маскиро- 


вочной униформы выиграл проект 
О СР подходящий, по утверждению 
его разработчиков, для использова- 
ния в любой местности. Высокие 
чины Пентагона согласились с 
этим мнением, и цифровым камуф- 
ляжем серо-зелёного оттенка ар- 
мия США стала использоваться 
во всех климатических зонах. 
Но ОСР не оправдал надежд 
на универсальность. По словам 
ветеранов иракской войны, ткань 
ОСР «издавала скрип» при сопри- 
косновении с любым предметом, 
что выдавало местонахождение 
солдат во время ночных рейдов. 
Участники боевых действий на тер- 
ритории Афганистана жаловались 
на то, что в горной местности про- 
тивник быстро замечал американс- 


ких солдат на местности из-за 
контраста цветов. Поэтому многие 
американцы предпочитают носить 
в Афганистане форму МшШЯСат, 
которая восемь лет назад участво- 
вала в конкурсе, но проиграла 
комплекту ОСР. 

Военнослужащие часто просили 
командование обратить внимание 
на недостатки формы, но их требо- 
вания были услышаны лишь через 
пять лет, когда ОСР уже произво- 
дили массово. Конгресс США вме- 
шался в ситуацию в 2009 году: был 
разработан даже специальный за- 
конопроект, который обязал ко- 
мандование армии заменить ОСРи 
выбрать новый камуфляж для ис- 
пользования в Афганистане. Тогда 
вспомнили о форме МшЯСат. 
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маторов» — как из числа законо- 
дателей, так и независимых. 

Успех с продавливанием зако- 
на Прайора вскружил голову не- 
которым «искателям правды», 
которые решили, что теперь так 
будет и впредь. Но они явно по- 
торопились. Влиятельный пен- 
тагоновский аппаратчик, быв- 
ший член команды Линдона 
Джонсона «Док» Кук, извест- 
ный в военном ведомстве под 
кличкой мэр Пентагона, не без 
помощи лоббистов от ВПК под- 
готовил инструкцию. Её смысл 
фактически сводился к тому, 
чтобы показать лазейки для об- 
хода неудобных положения за- 
кона Прайора. 

Узнав 0б этом, сенаторы 
Прайор, Кассебаум и Рот обра- 
тились к министру обороны 
Уайнбергеру с требованием не- 
медленно аннулировать 
инструкцию и беспрекословно 
соблюдать закон. Глава Пента- 
гона был вынужден приструнить 
лоббистов ВПК. 

Вскоре встал вопрос о поиске 
подходящей кандидатуры на 


бавило недоброжелателей. 

Аппарат министра обороны 
сделал всё возможное, чтобы не 
пропустить кандидатуру Барто- 
на на «чувствительный» для 
ВПК пост. Более того, задей- 
ствовав свои связи в руковод- 
стве ВВС, чиновники Пентаго- 
на вынудили принципиального 
полковника написать рапорт об 
увольнении из вооружённых 
сил. Примечательно, что сена- 
тор Кассебаум оказалась бес- 
сильной что-либо сделать, и 
пост начальника управления 
тестирования и испытаний но- 
вых образцов ВВТ в Пентагоне 
занял представитель корпора- 
ции «Макдоннел-Дуглас»... 


«Мафия» бессмертна 


В деятельности «реформато- 
ров» наступил период стагнации. 
Некоторые конгрессмены из их 
числа всё ещё пытались предло- 
жить ряд законопроектов для 
улучшения ситуации с приобре- 
тением вооружений, но они так и 
не стали законами. «Общество» 
проигрывало одну битву за дру- 


НЕ ЛЮБЯТ 


пост чиновника, отвечающего 
за контроль за тестированием 
вооружения и военной техники 
в Пентагоне. Сенатор Кассеба- 
ум предложила действующего 
полковника ВВС Джеймса Бар- 
тона, который отличался прин- 
ципиальностью и знанием этой 
тематики. В конгрессе на него 
обратили внимание, когда он 
помогал в подготовке законоп- 
роекта Прайора. 

Бартон был также известен 
тем, что в ходе испытаний новой 
боевой машины пехоты «Бред- 
ли» лично заблокировал даль- 
нейшее продвижение в произво- 
дство её «необкатанной» моде- 
ли. Позже, когда в 1991 году 
американские сухопутные войс- 
ка развёртывались в зоне Пер- 
сидского залива, готовясь к 
участию в операции «Буря в пус- 
тыне», командующий коалици- 
ей генерал Шварцкопф распо- 
рядился отправить назад в США 
всю партию первой модифика- 
ции этой БМП и заменить их на 
машины, рекомендованные 
Бартоном. Это прибавило пол- 
ковнику популярности, но и до- 


гой. А тем временем высокие 
должностные лица Пентагона, 
отвечавшие за приобретения во- 
енной техники у корпораций, 
после увольнения по-прежнему 
спокойно перемещались на не 
самые низкооплачиваемые долж- 


ности в те самые корпорации. 

Конечно, нельзя сказать, что 
дело «реформаторов» заглохло 
совсем. Они продолжали писать 
разоблачительные статьи так же 
как это делал на рубеже 
1980—1990-х годов Спинни. Од- 
нако одни и те же темы, одни и 
те же цифры уже приелись, и 
постепенно статьи о нерешае- 
мых проблемах вооружённых 
сил перекочевали на последние 
страницы изданий. А главное: 
законодатели устали от будора- 
живших их независимых экс- 
пертов. Это быстро поняли в 
бизнес-сообществе и стали отк- 
рыто игнорировать, а то и тре- 
тировать того же Спинни. 

Более того, оппоненты «ре- 
форматоров» попытались перех- 
ватить инициативу и развернули 
кампанию в СМИ по их дискре- 
дитации. Так, на страницах «Ва- 


шингтон таймс» даже появилась 
отдельная колонка за подписью 
Фреда Рида, который осенью 
1987 года из номера в номер пы- 
тался убедить читателей в не- 
компетентности «реформато- 
ров». 

И тут грянула победоносная 
«Буря в пустыне», которая дала 
шанс ура-патриотам заявить о 
своей правоте и заблуждениях 
их оппонентов. Так оно и прои- 
зошло. В этих условиях сенатор 
Барбара Боксер заявила, что 
«закрытое общество» выполни- 
ло в конгрессе свою миссию и 
прекращает свою деятельность. 

Отсутствием какого-либо 
конструктивизма в деле преоб- 
разований в военной сфере, по 
мнению американских экспер- 
тов, отличался и период нахож- 
дения у власти республиканской 
администрации во главе с 
Джорджем Бушем-младшим 
(2000—2008 гг.). Пользовавший- 
ся непререкаемым авторитетом 
в высших эшелонах власти ми- 
нистр обороны Дональд Рамс- 
фелд, как подчёркивает Уиллер, 
попросту вернул военное ведом- 
ство в начало 1980-х годов. 

Разросшийся гигантский бю- 
рократический аппарат, кумов- 
ство и просто авторитарный 
стиль правления министра лишь 
инициировали бесконечные 
скандалы в его ведомстве. И как 
результат — очередной сбой в 
системе военных заказов. 

Вновь в СМИ запестрели со- 
общения о коррупции и злоу- 
потреблениях. Крупный скан- 
дал возник вокруг заказанного 
для морской пехоты конвертоп- 
лана У-22. Всплыла правда о не- 
оправданно завышенной стои- 
мости его узлов и агрегатов, о 
неполном соответствии реаль- 
ных тактико-технических ха- 
рактеристик заказанным воен- 
ными. Новый председатель ко- 
митета по делам вооружённых 
сил палаты представителей рес- 
публиканец Данкан Хантер в 
2006 году был вынужден пуб- 
лично признать, что он не обна- 
ружил каких-либо позитивных 
изменений в системе приобре- 
тений вооружения и военной 
техники для вооружённых сил 
со времени принятия в 1986 году 
закона Голдуотера — Николса. 
По его словам, два десятилетия 
оказались потерянными. 

„Надо заметить, что и годы на- 
хождения у власти сменившей 
республиканцев демократической 
администрации Барака Обамы не 
были ознаменованы какими-либо 
серьёзными подвижками. Доста- 
точно вспомнить провал с приоб- 
‘ретением «чудо-оружия ХХ века» 
— самолёта Е-35. О его явных не- 
достатках и злоупотреблениях 
вокруг заказа постоянно трубили 
независимые эксперты, но их 
‚мнение было попросту проигнори- 
ровано... 

_И всё же: наличие в США воз- 
‚мутителей спокойствия из числа 
независимых экспертов и из кру- 
гов исполнительной и законода- 
тельной ветвей власти оказыва- 
ет позитивное влияние на ситуа- 
цию в военной сфере, способствуя 
модернизации вооружённых сил. 
Именно правдолюбы, пусть и с 
большим трудом, инициируют 
при поддержке СМИ инновации и 
борются со злоупотреблениями. 


Генерал-майор запаса 
Сергей ПЕЧУРОВ, 
доктор военных наук. 


Военные эксперты отмечают, что 
проблема с формой - далеко не 
единственный пример неразумно- 
го использования средств в амери- 
канской армии. Так, в 2003 году 
Пентагон потратил 20 млрд. долла- 
ров на закупку внедорожников для 
подразделений морской пехоты. 
Но отправить эту технику для учас- 
тия в боевых операциях оказалось 
невозможно. Машины были без 
бронелистов для защиты экипажа. 
По мнению американских анали- 
тиков, подобная ситуация, скорее 
всего, складывается из-за связей 
владельцев компаний с военным 
руководством. Именно из-за этого 
некоторые тендеры на закупку во- 
енного оборудования и снаряже- 
ния становятся фарсом. 


Халтурит даже «Боинг» 


Американские власти в четвёртый 
раз за последние пять лет уличили 
крупнейшую аэрокосмическую кор- 
порацию США «Боинг» в недобро- 
совестном исполнении военных 
контрактов. Как сообщили амери- 
канские СМИ, главное финансово- 
контрольное управление Пентагона 
недавно завершило проверку в от- 
ношении базирующейся в Чикаго 
компании. 

По её итогам было установлено, 
что военные власти переплатили 
«Боингу» не менее 16,6 млн. долла- 
ров по контракту на производство 
новых десантно-транспортных вер- 
толётов СН-47Ё «Чинук». Как выяс- 
нилось, при сборке некоторых вин- 
токрылых машин использовались 


старые детали. Это было оговорено в 
контракте, однако с подачи руково- 
дства «Боинга» часть этих деталей 
оплачивалась по цене новых. 

Представители «Боинга», являю- 
щейся второй по объёму военных 
заказов компанией США, с обвине- 
ниями не согласились, заявив, что 
корпорация добросовестно испол- 
нила данный контракт, предусмат- 
ривавший поставку 181 тяжёлого 
вертолёта за 4,4 млрд. долларов. В 
прошлом американские власти не- 
однократно уличали «Боинг» в за- 
вышении стоимости своих услуг. 
Так, в 2008 году компания получила 
«лишние» 272 млн. долларов в рам- 
ках программы Пентагона по ком- 
пенсации убытков подрядчиков в 
связи с ростом их расходов. 


Камышинские казаки, 1911г. В первом ряду крайний справа — 


Николай Артемьевич Маслов. 


КАЗАЧЬЕМУ РОДУ 
НЕТ ПЕРЕВОДУ 


История казачества полна бе- 
лых пятен, исключением не стала 
и первая половина ХХ века. Каза- 
кам, являвшимся на протяжении 
столетий опорой российской го- 
сударственности, пришлось 
пройти через тяжкие испытания 
и братоубийственные конфлик- 
ты. Сегодня известна страшная 
правда о массовых репрессиях на 
казачьих землях по инициативе 
Льва Троцкого, Якова Свердлова 
и их единомышленников в руко- 
водстве Советской России... К 
счастью, те времена позади, и по- 
томки дореволюционных казаков 
имеют возможность беспрепят- 
ственно возрождать свои духов- 
ные традиции. 

В связи с этим отрадно, что в 
наши дни появляется немало 
книг об истории казачества. Сре- 
ди них привлекла внимание кни- 
га «Камышинс- 
кое казачество 
сквозь века и 
бури», выпу- 
щенная в Вол- 
гограде при содействии Волгог- 
радского регионального отделе- 
ния Российского общества исто- 
риков-архивистов и Волгоградс- 
кого филиала Российского фонда 
культуры. Её редакторы — Виктор 
Томулов и Александр Маслов. 

Книга по форме и логике изло- 
жения во многом нестандартна. 
Автор, Виктор Иванович Гому- 
лов, стремится избежать привыч- 
ных для такого рода изданий 
шаблонов. Он задаётся вопро- 
сом, почему камышинские каза- 
ки, на протяжении не менее трёх 
столетий гордо и достойно но- 
сившие это звание, предпочли 
забыть о своём происхождении? 
Почему потерпело поражение 
восстание против новой власти в 
январе 1918 года в Астрахани? 
Как происходило параллельное 
пополнение рядов Белой и Крас- 
ной армий? Какова причина мас- 
сового дезертирства с фронтов 
Гражданской войны? Автор прос- 
леживает судьбу засекреченных 
до недавних пор архивных фон- 
дов, содержащих материалы о го- 
лоде 1921-1922 годов в По- 
волжье. Работая над книгой, он 
опирался на материалы из госар- 
хивов Волгограда, Камышина, 
Саратова, Москвы. 

Камышинские казаки, пояс- 
ним, принадлежали к Астраханс- 
кому казачьему войску. А всего в 
России к 1917 году насчитыва- 
лось 11 казачьих войск. Помимо 
Астраханского это — Донское, 
Кубанское, Оренбургское, За- 
байкальское, Терское, Уральское, 
Сибирское, Семиреченское, 
Амурское, Усурийское. В февра- 
ле — октябре 1917 года возникло 
ешё два самостоятельных войска: 
Иркутское и Енисейское. Чис- 
ленность казачьего населения 
тогда составляла около 4,5 млн. 
человек. К январю 1916 года в 
действующую армию казачество 
выставило свыше 307 тысяч са- 
бель. 

Судьба многих — и отдельных 
казачьих семей, и целых казачьих 
войск — сложилась трагически, 
особенно в годы Гражданской 
войны и в период коллективиза- 


НОВЫЕ КНИГИ 


ции. Да и после распада СССР в 
истории отечественного казаче- 
ства немало горьких страниц. Не 
возродить уже Семиреченское 
казачество; огромные потери по- 
несли теркские казаки, когда Се- 
верный Кавказ стал зоной терро- 
ристической деятельности и 
межнациональных конфликтов. 

Далеко не все казаки, в том 
числе камышинские, попали в 
жернова истории. Большинство 
из них всё же сумели адаптиро- 
ваться к новым историческим ус- 
ловиям и, следуя традициям вер- 
ного служения Отечества, про- 
должили укреплять своим трудом 
могущество родной земли. В 
подтверждение этому в книге 
приводится родословие камыши- 
нских казаков Масловых. 

В ХУШ веке Егор, сын казака 
Антиповской станицы Волжско- 
го войска Никиты 

Иванова Маслова, 

был взят в приёмы- 

ши отставным ка- 

мышинским каза- 
ком Денисом Ивановым Масло- 
вым. Денис Иванов и Никита 
Иванов — родные братья, вот по- 
чему Егору сохранили отчество 
Никитин. Приёмыш из разряда 
волжских казаков был переписан 
в команду камышинских каза- 
ков, судя по имеющимся доку- 
ментам, не позднее 1765 года. Он 
женился на Устинье Минеевой, 
дочери отставного камышинско- 
го казака Минея Иванова. Стар- 
ший сын Егора Степан родился в 
Камышине в 1766 году. 

Так пошёл казачий род Масло- 
вых, который здравствует и по- 
ныне. Родившийся в 1895 году в 
селе Лебяжье Александр Никола- 
евич Маслов в 1913 году посту- 
пил в Московский университет 


ЕРЕЗУВЕКАУИ БУРИ 


Гомулов В.И. 


на юридический факультет, в со- 
ветское время занимался вопро- 
сами внешнеторговых перевозок. 
Его сын Георгий стал одним из 
руководителей морского флота 
СССР, сегодня его имя носит 
танкер компании «Совкомфлот» 
(«Георгий Маслов»). Внук Алек- 
сандр Георгиевич выбрал про- 
фессию офицера, затем перешёл 
трудиться в судоходство. Не зря 
на Руси издревле принято гово- 
рить: «Казачьему роду нет пере- 
воду». 


Станислав ИГУМЕНЦЕВ. 


КРАСНАЯ ЗВВАА 7НОЯБРЯ 2013 


Клуб военачальников Российской 
Федерации совместно с Централь- 
ным музеем Великой Отечественной 
войны при информационной под- 
держке Российского военно-истори- 
ческого общества провёл конферен- 
цию по теме «1943 год — год коренно- 
го перелома в Великой Отечествен- 
ной войне». 


В мероприятии приняли участие 
представители Администрации 
Президента России, Правительства 
РФ, центральных органов военного 
управления, высших учебных заве- 
дений, научно-исследовательских 
организаций. 

Перед началом встречи её участ- 
ники (120 человек) возложили цве- 
ты к памятнику воину-освободите- 
лю в Зале Славы, осмотрели экспо- 
зиции музея. Заместитель директо- 
ра Центрального музея Великой 
Отечественной войны Михаил Ми- 
хальчев рассказал, что в музее 
представлены бесценные истори- 
ческие документы и экспонаты, 
связанные с событиями 1943 года. 

Прозвучавшие на конференции 
доклады и выступления охватывали 
широкий спектр вопросов: от об- 
суждения особенностей планиро- 
вания, подготовки, обеспечения и 
проведения основных стратегичес- 
ких наступательных операций 1943 
года до роли Советского Союза в 
тот период на международной 
арене. 

Открывая форум, президент Клу- 
ба военачальников РФ генерал ар- 
мии Анатолий Куликов напомнил, 
что помимо основных стратегичес- 
ких операций — Сталинградской, 
Курской и битвы за Днепр, не сле- 
дует забывать и о других фронтовых 
и армейских операциях, которых в 
1943 году было более 35. Как отме- 
тил военачальник, все они — сос- 
тавляющая общего стратегического 
замысла Ставки Верховного Глав- 
нокомандования по изгнанию не- 
мецко-фашистских захватчиков с 
советской земли. Анатолий Кули- 
ков обозначил определяющие ас- 
пекты коренного перелома в Вели- 
кой Отечественной войне. Наряду с 
героическими успехами Красной 
Армии, искусством полководцев он 
отметил большую роль партизан и 
тружеников тыла в победе над вра- 
гом. Особо он остановился на воп- 
росе иностранной помощи Советс- 
кому Союзу, ленд-лизе. Генерал 
подчеркнул, что иногда ленд-лизом 
называют все поставки западных 
союзников в СССР, что неверно. К. 
ленд-лизу относятся только постав- 
ки из США, а помощь из Великоб- 
ритании оплачивалась СССР в 
обычном порядке межгосудар- 
ственных расчётов. Кроме того, на- 
помнил президент клуба, действие 
закона о ленд-лизе было распрост- 
ранено на СССР только с ноября 
1941 года, до этого закупки воен- 
ной техники в США велись Советс- 
ким Союзом на основе торгового 
договора. Отметив существенную 
помощь из-за рубежа поставками 
авиационной и автомобильной тех- 
ники, Анатолий Куликов назвал 
удельный вес иностранных поста- 
вок в СССР по отношению к отече- 
ственному производству всё же 
незначительным. 

С основным докладом выступил 
генерал-майор Владимир Золота- 
рёв. Он акцентировал внимание 
участников конференции на том, 
что по количеству развёрнутых сил, 
масштабам и результатам опера- 
ций, потерям, понесённым воору- 
жёнными силами фашистского 
блока, советско-германский фронт 
намного превосходил соответству- 
ющие показатели на всех других те- 
атрах военных действий вместе взя- 
тых. Во втором периоде войны про- 
тив СССР действовало от 193 до 203 
дивизий Германии и от 32 до 66 ди- 
визий её союзников, то есть почти 
три четверти всех войск фашис- 
тского блока, основная масса бое- 
вой техники и вооружения. Имен- 
но на советско-германском фронте 
противник понёс почти 80 процен- 
тов общих боевых потерь: были 
разгромлены 218 дивизий вермахта 
и его союзников, уничтожены их 
лучшие военные кадры. Как отме- 
тил историк, восполнение таких 
потерь стало для врага непосиль- 
ным бременем, что кардинально 
изменило соотношение сил на со- 
ветско-германском фронте. 

Профессор Золотарёв подробно 
проанализировал все составляю- 


щие, позволившие СССР достичь 
коренного перелома в ходе Вели- 
кой Отечественной и Второй миро- 
вой войн. Он рассказал о характере 
и результатах вооружённой борьбы 
в тот период, подчеркнув, что рост 
военного производства в стране 
позволил более качественно подго- 
товить Красную Армию к летне- 
осенней кампании 1943 года. 

Эту мысль развил в своём выс- 
туплении генерал-полковник Вик- 
тор Барынькин. Он раскрыл ряд 
особенностей планирования и под- 
готовки наступательных операций 
в 1943 году по сравнению с первым 
этапом войны. По его мнению, с 
захватом стратегической инициа- 
тивы советское Верховное Главно- 
командование получило более ши- 
рокие возможности в выборе спо- 
собов ведения наступательных 
действий, ведь с начала войны и до 
середины 1943 года оно было вы- 
нуждено сосредоточивать усилия 
на разгроме вражеских группиро- 
вок, представляющих наибольшую 
опасность. Впервые воспользовав- 
шись трёхмесячной стратегической 
паузой, военное руководство СССР 


коллегиальности с единоначалием. 

Поднятую тему продолжил 
участник Великой Отечественной 
войны генерал-полковник Борис 
Уткин. Его выступление касалось 
деятельности военных советов при 
подготовке и проведении наступа- 
тельных операций в 1943 году. Он 
перечислил основные задачи этих 
органов в годы войны: выработка и 
реализация решений в ходе боевых 
действий, всемерное обеспечение 
операций на театре военных 
действий, непрерывное наращива- 
ние морально-политического и 
психологического превосходства 
над противником. Как отметил Бо- 
рис Уткин, военные советы армий 
и фронтов были органами не толь- 
ко коллективного творчества, но и 
коллективной ответственности. Он 
привёл примеры полководческого 
таланта советских военачальников, 
входивших в военные советы, и 
высказался за использование опыта 
этих органов времён Великой Оте- 
чественной войны применительно 
к современным условиям. 

Не менее важными вопросами 
обсуждения стали и другие состав- 


тящей работе военной разведки 
весной 1943 года мы располагали 
рядом важных сведений о группи- 
ровке немецких войск перед лет- 
ним наступлением. Хорошо рабо- 
тающая разведка была также одним 
из слагаемых в сумме причин, обес- 
печивших успех этого величайшего 
сражения». 

О роли танковых армий в насту- 
пательных операциях рассказал ге- 
нерал-полковник Юрий Букреев. 
Он подчеркнул, что к июлю 1943 
года главной ударной силой сухо- 
путных войск стали танковые войс- 
ка. По его словам, предшествую- 
щий боевой опыт выявил необхо- 
димость массированного примене- 
ния танковых войск не только для 
прорыва оборонительных полос, но 
и главным образом для последую- 
щего развития тактического успеха. 
Особенно показательным в этом 
плане он назвал использование 
танков в Сталинградской и Курс- 
кой битвах. 

Генерал-полковник авиации в 
отставке Борис Корольков отметил в 
своём выступлении, что теория во- 
енного искусства рассматривает 
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получило возможность тщательно 
спланировать и подготовить стра- 
тегические наступательные опера- 
ции на весь период предстоящей 
кампании с учётом возрастания во- 
енно-экономического потенциала 
страны. 

Во втором периоде войны, от- 
метил генерал Барынькин, прои- 
зошли важные изменения и в ор- 
ганизационной структуре Красной 
Армии. К лету 1943 года в основном 
был завершён процесс воссоздания 
корпусной системы стрелковых 
войск, сформированы артилле- 
рийские дивизии, а затем и корпуса 
прорыва. Возможности фронтов в 
разгроме противника значительно 
повысились после создания танко- 
вых армий однородного состава, 
насчитывавших от 600 до 900 еди- 
ниц бронетехники. В военно-воз- 
душных силах в конце 1942 года на- 
чали создаваться однородные авиа- 
ционные дивизии: истребитель- 
ные, штурмовые, бомбардировоч- 
ные. В течение 1943 года в воздуш- 
ных армиях были сформированы 
вначале смешанные, а потом и од- 
нородные авиационные корпуса. 

Все эти факторы обеспечили пе- 
реход от планирования отдельных 
операций к системе взаимосвязан- 
ных по целям и задачам контрнас- 
тупательных и наступательных 
действий, объединённых единым 
замыслом стратегического наступ- 
ления. 

Кроме того, считает Виктор Ба- 
рынькин, коренному перелому в 
ходе войны способствовало качест- 
венное изменение стиля стратеги- 
ческого руководства. Ошибки, до- 
пушенные в 1941—1942 годах, пос- 
лужили уроком для органов воен- 
ного управления. Поэтому при пла- 
нировании стратегических опера- 
ций повышалась роль командова- 
ния фронтов, а в процессе руковод- 
ства предусматривалось сочетание 


ляющие коренного перелома в 1943 
году. Большая часть выступивших с 
докладами советских и российских 
военачальников имеют опыт прак- 
тической военной деятельности, и 
это придавало особую ценность их 
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научному анализу и выводам. Так, с 
большим интересом участники 
конференции восприняли воспо- 
минания бывшего фронтового раз- 
ведчика генерал-лейтенанта Евге- 
ния Малашенко. В 1941 году он на- 
чал войну командиром разведвзво- 
да в битве под Москвой, а встретил 
Победу начальником разведки воз- 
душно-десантной дивизии. Евге- 
ний Иванович рассказал участни- 
кам конференции, что 22 ноября 
1942 года Главное разведывательное 
управление Генштаба РККА было 
разделено на два ведомства: ГРУ 
РККА, в ведении которого была 
разведка за рубежом и на оккупи- 
рованной территории, и Управле- 
ние войсковой разведки (УВР) 
Генштаба РККА. Однако уже 18 ап- 
реля 1943 года УВР было преобра- 
зовано в Разведывательное управ- 
ление, на которое помимо руковод- 
ства войсковой разведкой возлага- 
лось и руководство разведкой на 
оккупированных территориях, пе- 
реданной из ГРУ. Как вспоминает 
генерал Малашенко, разведыва- 
тельные авиационные полки воз- 
душных армий были подчинены в 
оперативном отношении штабам 
фронтов, увеличилось количество 
частей радиоразведки. По словам 
фронтовика, после создания еди- 
ной системы действия войсковой 
разведки заметно активизирова- 
лись. Говоря о результатах её дея- 
тельности, Евгений Иванович при- 
вёл слова Маршала Советского Со- 
юза Г.К. Жукова: «Благодаря блес- 


господство в воздухе как одно из 
важнейших условий, обеспечиваю- 
щих успех операции и войны в це- 
лом. Он проанализировал этапы 
развития советской военной авиа- 
ции, нововведения и проблемы в 
подготовке, последующем прове- 
дении боевых действий и высказал 
мнение, что именно в Курской 
битве 1943 года были созданы пер- 
воначальные условия для завоева- 
ния стратегического преимущества 
в воздухе, которое удерживалось до 
конца войны. 

Об особенностях организации 
противовоздушной обороны в опе- 
рациях рассказал генерал-лейте- 
нант Александр Горьков. В частнос- 
ти, он отметил, что система ПВО во 
втором периоде войны строилась и 
планировалась с использованием 
всех средств противовоздушной 
обороны — истребительной авиа- 
ции, зенитной артиллерии, зенит- 
ных пулемётов, прожекторов и аэ- 
ростатов заграждения. Именно в 
этот период зародились новые спо- 
собы применения сил и средств 
ПВО, на вооружение Войск воз- 
душного наблюдения, оповещения 
и связи поступили новые РЛС и 
средства связи, что значительно 
повысило эффективность ПВО. 

Большая роль в обеспечении 
наступательных операций 1943 года 
отводилась организации связи и 
управления. Об этом шла речь в 
выступлении генерал-полковника 
Юрия Залогина. По его словам, 
сложность этого периода войны 
заключалась в том, что развернув- 
шиеся боевые действия требовали 
коренных изменений в работе свя- 
зистов. К примеру, в ходе операций 
штабы фронтов неоднократно пе- 
ремещались на значительную глу- 
бину. Кроме того, появилась необ- 
ходимость в сжатые сроки и в ог- 
ромных масштабах восстанавли- 
вать и создавать постоянную связь 


на освобождаемых от противника 
территориях для обеспечения взаи- 
модействия Генерального штаба с 
фронтами и между войсками. Поэ- 
тому в 1943 году особое внимание 
уделялось развитию проводной, ра- 
дио- и подвижной связи. Под руко- 
водством возглавлявшего в тот пе- 
риод Народный комиссариат связи 
СССР и Главное управление связи 
Красной Армии генерал-полковни- 
ка Ивана Пересыпкина связисты с 
честью решили множество слож- 
нейших задач. В годы Великой Оте- 
чественной войны 303 воина-свя- 
зиста были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 106 человек ста- 
ли полными кавалерами ордена 
Славы, почти 600 частей связи наг- 
раждены орденами, 58 полков свя- 
зи стали гвардейскими. 

В ходе конференции также об- 
суждались вопросы тылового и ин- 
женерного обеспечения стратеги- 
ческих наступательных операций. 
Так, генерал армии Владимир Иса- 
ков обозначил ряд проблем, кото- 
рые решало командование Красной 
Армии в целях централизации уп- 
равления тылом, что позволило эф- 
фективно и экономно использовать 
имеющиеся в стране силы и сред- 
ства. Генерал-полковник Николай 
Сердцев рассказал о работе инже- 
нерных войск, направленной на 
подготовку непреодолимой оборо- 
ны и создание условий для органи- 
зации широкого наступления в 
1943 году. 

Большой вклад в достижение ко- 
ренного перелома в Великой Оте- 
чественно войне внесла и оборон- 
ная промышленность СССР. Об 
этом размышлял генерал-полков- 
ник Анатолий Ситнов. В частности, 
он отметил, что к исходу начально- 
го периода Великой Отечественной 
войны благодаря возрастающему 
объёму военно-промышленного 
производства удалось превысить 
среднесуточный уровень восполне- 
ния потерь основных предметов во- 
оружения и боевой техники и дос- 
тичь автономности по всем этим 
направлениям. 

Победы Красной Армии в 1943 
году повлияли на международную 
политику. Этот важный вопрос 
поднял в своём выступлении гене- 
рал-майор в отставке Игнат Дани- 
ленко. Он заявил, что выигранные 
Советским Союзом сражения похо- 
ронили планы фашистского блока 
на усиление за счёт расширения, 
вступления в войну других милита- 
ристских сил, а также показали, что 
СССР способен не только отразить 
фашистскую агрессию, но и свои- 
ми силами разгромить фашистский 
блок. Стала видна несостоятель- 
ность политических сил западных 
стран, ориентировавшихся на такое 
ведение войны, которое привело 
бы к полному истощению сил и 
Термании, и Советского Союза, в 
результате чего они диктовали бы 
условия послевоенного мира. Вот 
почему только в 1943 году в Москве 
прошла Конференция министров 
иностранных дел СССР, США и 
Великобритании, на которой был 
выработан реалистический курс на 
дальнейшее ведение войны до пол- 
ного разгрома фашистского блока, 
других милитаристских сил и уст- 
ройство послевоенного мира. Тогда 
же было принято решение и о соз- 
дании Организации Объединённых 
Наций. 

Московская конференция подго- 
товила условия для первой встречи 
глав правительств трёх держав, ко- 
торая состоялась в Тегеране с 28 но- 
ября по 1 декабря 1943 года. Об ис- 
торическом значении Тегеранской 
конференции, на которой её участ- 
ники пришли к соглашению об 
открытии второго фронта, о сро- 
ках, масштабах и месте вторжения в 
Европу, рассказал Алексей Моисеев. 

В процессе обсуждений участни- 
ки военно-исторической конфе- 
ренции высказывали различные, 
порой дискуссионные мнения, 
взгляды и оценки событий 1943 го- 
да, но все они были едины в том, 
что сохранение исторической па- 
мяти о событиях Великой Отечест- 
венной войны необходимо для бу- 
дущих поколений, особенно сей- 
час, когда предпринимаются по- 
пытки переписать историю, прини- 
зить истинную роль нашей страны 
в победе над фашизмом. 


Марина ЕЛИСЕЕВА, 
«Красная звезда». 
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«Где-то поблизости в городе 
притаилась сволочь, — зло поду- 
мал он, — и сигнализирует немна о 
прибытии новых транспортов!» А. 
с началом бомбежки из подвалов и 
тайников выползали недобитые 
гитлеровцы. Рядом раздавались 
выстрелы и короткие автоматные 
очереди. 

В чуть приоткрытую калитку 
выглянул курносый мальчуган. 
Большая, видимо, отцовская шап- 
ка-ушанка наползала ему на глаза. 
Увидел Алексея, он обрадовался и 
прокричал: 

— Дяденька! Дяденька моряк! В 
том доме два фашиста! 

— Вкаком? 

— Вон втом, — он указал рукой, 
— что напротив! Алексей в одно 
мгновение пересек улицу и оказал- 
ся у входной двери. Из дома донес- 
ся отчаянный детский плач. Алек- 
сей ударил прикладом автомата в 
деревянную дверь: 

— Открывай! 

Из-за двери послышался женс- 
кий голос: 

— Удвери немец с автоматом, он 
душит меня... 

— С какой стороны он стоит? 

— С левой, где петля... Не души 
меня, гад! Ой-ой! 

Алексей вскинул автомат и реза- 
нул очередью сверху вниз по левой 
части двери. 

— У пал... Бегите во двор, к ок- 
нам! Там второй... 

Громов метнулся во двор. Долго- 
вязый рыжий немец в расстегну- 
том сером мундире, на котором 
болтались две медали, успел вып- 
рыгнуть из окна и приземлился 
прямо на колючий куст роз и вы- 
ронил свой «шмайссер». Чертых- 
нувшись, он вскочил на ноги. 

Алексей вскинул автомат. Но 
вместо выстрела раздался сухой 
шелчок. Патроны кончились! 

Гитлеровец злорадно усмехнул- 
ся. У него оказался хороший слух. 
Он выхватил тесак, традиционный 
штык-нохж, и уверенно кинулся на 
моряка. Алексей легко и привычно 
отклонился, как делал не раз на 
ринге при лобовой атаке соперни- 
ка, и правой рукой провел встреч- 
ный прямой удар. 

Но и немец оказался не простак. 
Он, в свою очередь, тоже успел 
увернуться от кулака боксера. И 
снова бросился в атаку. Молча и 
зло. Тускло сверкнуло лезвие теса- 
ка. Алексей едва успел отклонить- 
ся и, не теряя времени, перенес вес 
тела на правую ногу, а левой шаг- 
нул вперед и чуть в сторону, с по- 
воротом тела. Провел рискован- 
ный и сложный прием, который в 
боксерских кругах называют «тур 
вальса». Не каждый боксер в ходе 
схватки способен применить его. 
И в следующий миг Алексей ока- 
зался рядом с противником, почти 
вплотную с ним. Ударил по корпу- 
су, коротким взрывным ударом в 
солнечное сплетение. Немец охнул 
и невольно согнулся. Громов к 
первому удару добавил второй. 
Быстро, автоматически провел 
удар снизу. Немец, как подбро- 
шенный мощной пружиной, 
взмахнул руками и плашмя, слов- 
но мешок с песком, спиной рухнул 
на густой куст роз. 

«Все! Нокаут! — мелькнуло в го- 
лове Алексея. — Скоро не очухает- 
ся!» 

И еше подумал о том, что легко 
отделался. Могло быть хуже. Пере- 
вел дух. Надо же, патроны кончи- 
лись... Вытер тыльной стороной 
ладони пересохшие губы. Посмот- 
рел на гитлеровна. Тот не 
шевелился. Боксерским 
взглядом определил, что 
килограммов за девяносто 
потянет... Чистый тяжелый вес! 
Отвоевался, захватчик! Добивать 
лежачего немца не стал. Не захо- 
тел. Не вего правилах бить лежаче- 
го. 

Алексей нагнулся, взял из рук 
немца тесак. Срезал кусок веревки, 
на которой вешали выстиранное 
белье. 

Перевернул гитлеровца на жи- 
вот, завернул руки и связал их 
морским узлом. Потом и ноги спу- 
тал. Поднял «шмайссер» и зашагал 
к калитке. «Надо патрульных сюда 
прислать, — решил он, — пусть за- 
берут и доставят фрица на сбор- 
ный пункт для военнопленных». И 
еще подумал, что нечего ему 
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шляться под бомбежкой и нары- 
ваться на такие неприятности. 

Родной портовый город жил 
страхом и тревогой. Налет продол- 
жался. С протяжным надрывным 
воем бомбардировщики, один за 
другим, пикировали на порт. Ухали 
разрывы бомб, отрывисто и тороп- 
ливо стреляли зенитки, захлебыва- 
лись крупнокалиберные пулеметы. 
И вэтой напряженной какофонии 
Алексей привычным ухом артил- 
лериста уловил глухие хлопки ми- 
номета. Он насторожился, прислу- 
шался. Стреляли из миномета, и 
где-то рядом, возможно, из сосед- 
него двора. Слали мину за миной в 
порт, где идет разгрузка транспор- 
тов. 

— Повылазили, гады, из щелей, 
— выругался боксер. 

Решение пришло само собой: 


ло большого труда. А дальше все 
просто. С забора перебрался на 
крышу дома, густо покрытую сне- 
гом. Сверху открывался вид на бли- 
жайшие дворы, на порт. А в порту, 
несмотря на бомбежку, шла раз- 
грузка крупного транспортного 
судна. 

Осторожно ступая по скользкой 
под слоем снега черепице, Алексей 
взобрался на конек крыши. И от- 
туда заглянул вниз во двор. И тихо 
присвистнул. Он увидел гитлеро- 
вских минометчиков. Немцы дело- 
вито и уверенно палили из двух 
минометов. 

— (Счас, гады недобитые, дам 
прикурить! — ругнулся Громов. 

С крыши он видел, как со сторо- 
ны порта по улице уже бежала 
группа вооруженных моряков. Их 
черные бушлаты были хорошо 


Георгий СВИРИДОВ 


МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМС 


мгновение оторопели и в панике 
отпрянули от минометов. Алексей 
удачно приземлился, вскочил на 
ноги, вскинул автомат, двумя уда- 
рами сбил с минометов прицель- 
ные устройства и властно заорал: 

— Хенде хох! 

Трое солдат поспешно вздерну- 
ли руки вверх. А другие миномет- 
чики, видя, что следом за моряком 
никто с крыши не прыгает, тут же 
кинулись к Алексею. Громов в 
упор, короткими очередями из ав- 
томата, уложил двоих и, отстрели- 
ваясь, попятился к воротам. 

Тут на подмогу ему и подоспела 
группа десантников-моряков. Те 
минометчики, которые не сдались, 
были уничтожены в короткой 
схватке. 

Пятерых пленных обыскали, 
отобрали оружие. 

— Еще есть один, — сказал Гро- 
мов. 

— Этот откуда еще взялся? Мыж 


Рисунок Анны ТРУХАНОВОЙ. 


В КРЫМ 


надо залезть на крышу ближайше- 
го дома и сверху определить, где 
оживилось осиное гнездо, откуда 


ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ» 


ведут минометный обстрел. И нап- 
равить в тот двор патрульных мо- 
ряков, чтобы разделались с мино- 
метчиками. 

Алексей осмотрелся. У ближай- 
ших домов — высокие заборы и 
крепкие ворота. На стук не откро- 
ют. А унего ни одной гранаты, да и 
патроны в автомате кончились. 
Хорошо, что хоть немецкий прих- 
ватил. Передернул затвор, убедил- 
ся, что есть патроны. Как же быть? 

Взгляд остановился на старой 
акации, что росла близко от камен- 
ного забора. Он в напряженных си- 
туациях не привык долго размыш- 
лять. В боевой обстановке, как в 
бою на ринге, надо быстро прини- 
мать решение и действовать. Влезть 
на старую акацию ему не составля- 


видны на заснеженной улице. 
Алексей порадовался, что наши ус- 
пели засечь минометчиков. 

— Счас дам прику- 
рить, гады! 

Он поспешил к 
трубе, чтобы за ней 
укрыться и сверху пальнуть из ав- 
томата по минометчикам. И тут 
произошло то, чего Алексей мень- 
ше всего предполагал и ожидал. Он 
оступился и поскользнулся на об- 
леденелой черепице. На мгнове- 
ние потерял равновесие. Нелепо 
взмахнул руками. Шлепнулся на 
задницу и, по склону крыши, как с 
ледяной горки, заскользил вниз, 
увлекая за собой лавину черепицы 
и снега. 

— Хенде хох! Руки вверх! — па- 
дая с крыши, успел выкрикнуть 
Громов и пустил короткую очередь 
из немецкого автомата. 

С шумом и грохотом, окутанный 
снежным облаком Громов свалил- 
ся во двор, на головы минометчи- 
ков. Немцы, увидев матроса, на 


вроде всех, кто не сдался, прикон- 
чили? 


— Туг рядом, — ответил Алек- 
сей, — лежит связанный. 

- Де? 

— В соседнем дворе. 

Главстаршина повернулся к 


пленным: 

— А ну-ка, фрицы, едрена вошь, 
берите энтого гаденыша и своим 
ходом тащите на сборный пункт! 

Четверо пленных подхватили 
связанного немца и, тихо ругаясь 
меж собой, понесли. 

На широком, скуластом, обвет- 
ренном лице главстаршины свети- 
лась улыбка. Он был доволен не 
только победным исходом корот- 
кого боя, но, главное, тем, что смог 
быстро выполнить приказ: обнару- 
жить вражеские минометы и лик- 
видировать их. 

— Ты с нами? — спросил глав- 
старшина. 

— Нет, — ответил Алексей. — 
Сами сдавайте фрицев, а мне в 
штаб надо. 

Такой поворот дела вполне уст- 
раивал главстаршину. Взятие шес- 
терых пленных и ликвидация двух 
минометов, естественно, тянули 
на серьезное поощрение или даже 
награду. 

— Держи лапу, будем знакомы, 


— сказал он Громову. — Старшина 
первой статьи Иван Денисов! Заг- 
лядывай к нам на чаек. 

— Алексей Громов. Старшина 
первой статьи, — в свою очередь, 
назвал себя Алексей. 

— Ты случайно не из Новорос- 
сийской базы? 

— Нет, из Севастополя, — отве- 


тил Громов и добавил: — Пока, 
братишки! 
— Пока, братишка! — попро- 


шался Денисов. — Кувалда у тебя 
приличная! Фриц до сих пор не 
очухался. 

— Старшой, ты что ж, не приз- 
нал его? — спросил командира вы- 
сокий худощавый моряк в шапке, 
надвинутой на самые брови, когда 
Алексей удалился. 

— Не, — ответил Денисов. 

— Это ж сам Алексей Громов! 
Гордость флота! — уточнил высо- 
кий моряк— Чемпион всего 
Военно-морского флота Советско- 
го Союза! Я сразу его приметил. Но 
не поверил, что это он самый. А 
как назвал он себя, сразу обрадо- 
вался. Он! 

— Неужто он? 

— Ага! Он самый! Знаменитый 
боксер! Первая перчатка! О нем га- 
зеты флотские писали и фотку его 
печатали. 

— Я и вижу, что физия знакомая. 
Выходит, и он, знаменитый чемпи- 
он, в десантуре, как и мы? 

— Чему удивляться? В десант, в 
отряд первого броска, отбирали 
лучших. Забыли, что ли, сколько 
комиссий, проверок проходили? — 
И с нескрываемой гордостью за- 
кончил: — Надо в бригаде расска- 
зать, кого мы тут встретили! 

Моряки проводили Алексея вос- 
торженными взглядами. 


Глава пятая 
1 


Бои за Севастополь под Новый 
год и в первые дни 1942 года дос- 
тигли высочайшего накала. Не- 
видимая струна, на которой дер- 
жалась оборона, натянулась до 
своего предела, и казалось, что 
она не выдержит и может лоп- 
нуть в любой момент. 

Яростные атаки гитлеровцев, 
поддержанные танками, накаты- 
вались волнами, одна за другой. 
На все сектора севастопольской 
обороны обрушился шквал огня. 
Десятки немецких батарей, тя- 
желых и сверхтяжелых, вели неп- 
рерывный обстрел. И в это же 
время с раннего утра, одновре- 
менно, немецкая авиация, эскад- 
рилья за эскадрильей, как стаи 
коршунов, наносила бомбовые 
удары на боевые позиции защит- 
ников, на городские кварталы и 
особенно на порт. Севастополь 
тонул в грохоте разрывов, пламе- 
ни пожаров и густого дыма. Яр- 
кое южное солнце своими луча- 
ми не пробивало толщи туч смра- 
да и дыма, и каждый новый день 
превращался в мрачные сумерки. 

На командном пункте оборо- 
ны, сооруженном в глубокой 
штольне, под толщей скалистых 
пород, электрические лампочки 
под потолком покачивались, пол 
под ногами постоянно тихо и 
нервно вздрагивал от близких 
разрывов крупных авиационных 
бомб. Но на это никто не обра- 
щал внимания: штабные работ- 
ники к этому привыкли. Штаб 
жил своей, непонятной для пос- 
тороннего глаза, четкой, ритмич- 
ной и вто же время напряженной 
жизнью. Постоянно звонили те- 
лефоны, звенели зуммеры, рабо- 
тали телеграфные аппараты, пос- 
тупали боевые донесения, входи- 
ли и спешно выходили военные, 
торопясь к своим частям и под- 
разделениям. 

Командный пункт был серд- 
цем и мозговым центром оборо- 
ны. Сюда, в штаб Приморской 
армии, стекалась информация со 
всех оборонительных рубежей, 
тыла, порта и города, здесь схо- 
дились и связывались в один узел 
все нити управления, принима- 
лись важные и оперативно сроч- 
ные решения, посылались докла- 
ды в Москву, Верховному глав- 
нокомандующему, отдавались 
приказы. 


(Продолжение следует.) 


24) 


Более десяти лет назад у кур- 
сантов одного из российских 
военных вузов зародилась идея 
организовать проверку мужских 
качеств: физической силы, пси- 
хологической выносливости, 
способности преодолевать раз- 
личные трудности. Теперь, став 
сотрудниками и ветеранами 
специальных подразделений 
Российской Федерации, они 
при поддержке центра патрио- 
тического воспитания молодё- 
жи «Защитники отечества» и 
Федеральной службы охраны, 
реализовали ту давнюю задумку. 
В начале сентября успешно 
прошли тестовые испытания. А 
в субботу, 26 октября, стартова- 
ла пилотная версия «На преде- 
ле. Красковский карьер», наз- 
ванная, разумеется, по месту 
проведения. Красковский карь- 
ер — место, давно зарекомендо- 
вавшее себя как полигон для са- 
мых разнообразных экстре- 
мальных испытаний. 

Утро на полигоне выдалось 
тихим. Заканчивались послед- 
ние приготовления: натягива- 
лась киперная лента. Организа- 
торы мероприятия, как люди 
военные, закончили всё точно в 
срок. И вот к полудню микроав- 
тобусы доставили к карьеру 
участников. Испытание было 
рассчитано на 150 человек, но 
не всем удалось приехать. В об- 
щей сложности к карьеру, или, 
как шутили участники, к барье- 
ру прибыли 110 человек. И в их 
числе пять девушек и семь воен- 
нослужащих. 

- Солдат мы отбирали исклю- 
чительно по желанию. Объяви- 
ли с разрешения командира в 
соседней части: кто считает се- 
бя подготовленным к экстриму 
— записывайтесь. Никаких уго- 
воров, принуждения не было. 
Помимо солдат срочной служ- 
бы проэкзаменовать себя согла- 
сились представители специ- 
альных служб и силовых ве- 
домств, правда, при условии, 
что останутся безымянными. 
Мы, организаторы, конечно же, 
пошли им навстречу, позволили 
пройти испытание плечом к 
плечу с обычными граждански- 
ми людьми, - рассказал руково- 
дитель проекта «На пределе» 
Сергей Иванов. 

Участникам было предложе- 
но преодолеть полосу препят- 
ствий на пересечённой мест- 
ности длиной более трёх кило- 


метров. На этой полосе им 
пришлось форсировать водные 
преграды, взбираться по отвес- 
ным склонам, перелезать через 
заборы и завалы, ползти, пере- 
таскивать тяжести. Всего было 
около двадцати этапов. 

- Всю жизнь мне нравилось 
преодолевать какие-то искус- 
ственные и естественные пре- 


БЕЗ КАМУФЛЯЖ 


ность, состязательного характе- 
ра мы ему не придаём. Пройти 
всё до конца, сколько бы време- 
ни на это ни потребовалось, — 
это и есть победа. И хотя основ- 
ная цель испытания — доказать 
себе, что ты настоящий мужчи- 
на, а значит, и защитник Отече- 
ства, поучаствовать в испыта- 
ниях пожелали и девушки. Ор- 


кой подготовкой. Одна занима- 
ется скалолазанием, другая пре- 
одолевает дистанцию в сталь- 
ных латах, рекламируя магазин 
доспехов. Была среди них и 
Ирина Ким, недавно покорив- 
шая Эльбрус. 

С испытанием справились 
все, сошедших с дистанции не 
было. На лицах участников чи- 


АВЫ БЫ СДЮЖИЛИ? 


пятствия, - продолжал рассказ 
Сергей. - И моим товарищам по 
команде это нравится. В конце 
концов захотелось приобщить к 
проекту как можно больше лю- 
дей. Чтобы народ становился 
здоровее, выносливее, психи- 
чески устойчивее... 

«На пределе» - это индивиду- 
альное испытание на проч- 


ганизаторы не стали делать им 
поблажек. Трасса была единой 
для всех. Только груз, который 
нужно было переносить и пере- 
таскивать, у девушек был полег- 
че. Справедливости ради отме- 
тим, что девушки, решившиеся 
пройти это, казалось бы, совсем 
не женское испытание, уже об- 
ладали определённой физичес- 
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ 


тались усталость и радость, пе- 
ренесённое напряжение и гор- 
дость за себя, торжество прео- 
доления самого себя. На фини- 
ше всех ждали памятные призы, 
полевая кухня и возможность 
согреться в армейских палатках. 

Организатору испытания его 
итоги видятся такими: 

- Мы планировали протянуть 
колючую проволоку на 150 мет- 
ров, но пока оставили только 
100. Общую продолжительность 
трассы тоже решили несколько 
сократить. Планировали её пя- 
тикилометровой, но при прок- 
ладке маршрута внесли коррек- 
тивы из-за объективных и субъ- 
ективных причин. Таким вот 
образом получился забег на 
3.200 метров. Думаю, для перво- 
то раза и это неплохо. В даль- 
нейшем дистанции удлиним. 
Будет больше препятствий, они 
станут сложнее, мощнее. Не 
сомневаюсь, что в результате 
трасса получится интереснее, 
разнообразнее. Надеемся про- 
водить подобные мероприятия 
в других городах и федеральных 
центрах. Пока лишь обсуждаем 
идею с партнёрами и едино- 
мышленниками. Опытом уже 
заинтересовались в Привол- 
жском федеральном округе, в 
Нижнем Новгороде, поступают 
заявки из Питера. Придётся 
больше работать. А в целом и 
общем результатами мы доволь- 
ны. Обсуждать и анализировать 
есть что... 

Участникам мероприятие, 
несколько удалось выяснить, 
тоже пришлось по душе. Мно- 
гие непременно спрашивали, 
когда ждать продолжения. Но 
до весны новых этапов не будет. 
Нужно осмотреться, дождаться 
подходящей погоды. 


Мария МАСЛОВА. 
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Психолог ‘учебного 
подразделения спрашива- 
ет новобранца, почему 
тот пошёл в армию: 

- Только попрошу от- 
вечать честно. 

- Во-первых, это мой 
конституционный долг. 

- Правильно! 

- Во-вторых, служба 
делает человека сильнее. 

- Так! 

- В-третьих, моего 
согласия никто и не 
спрашивал. 


жа 


Разговаривают 
подруги: 

- Представляешь, вче- 
ра пришли гости, а мой 
начал рассказывать по- 
хабный анекдот. Так я 
его за дверь выставила. 

- Молодец! Правильно 
сделала. 

- Да, но и все гости за 
ним попёрлись, чтобы 
услышать оконча- 
ние. 


две 


- Ну, преподаватель 1 
на пересдаче посылает 
тебя в деканат, в дека- 
нате тебя посылают к 
заместителю декана, 
заместитель посылает 
к декану, а декан просто 
посылает... 


хня 


Парень вполне интел- 
лигентного вида входит 
в женское общежитие. 

- Вы к кому, молодой 
человек? - любопыт- 
ствует вахтёрша. 

- Ак кому бы вы посо- 
ветовали? 


хня 


Торопливо собираясь 
на работу, отец обраща- 
ется к дочери: 

- Маша, отведи Ваню 
в садик, полтинник дам! 

- Давай сотню, я сам 
дойду, - говорит предп- 
риимчивый малыш. 


НА ВЕСЁЛОЙ ВОЛНЕ 


ях 


Мужик прихо- 
дит утром на работу 
явно не в духе. 

- Ты чего такой серди- 
тый? - интересуются 
коллеги. 

- Только что позвонил 
муж моей бывшей и за- 
катил истерику, почему 
я за три года не научил 
её варить суп с фрика- 
дельками. 


ххх 
Встречаются два 
‘убеждённых холостяка. 


- Давеча купил книгу 
кулинарных рецептов, - 
говорит один. - Только 
вот ничего приготовить 
не могу: ни одного тол- 
кового рецепта. 

- Так уж и ни одного? 

- Понимаешь, каждый 
рецепт начинается сло- 
вами: «Возьмите чис- 
тую кастрюлю...» 


жа 


Студент завалил пер- 
вую сессию и интересу- 
ется у старшекурсника: 

- Слышь, Санёк, а что 
обычно бывает, если не 
сдал сессию? 


хх 


В военкомате врач- 
отоларинголог проверя- 
ет слух призывника: 

- Шестьдесят шесть, 
- шёпотом произносит 
он. 

- Дорого! - во весь го- 
лос отвечает новобра- 
нец. 


ххх 
Разговаривают две 
женщины: 
- У тебя муж кто по 
гороскопу? 
- Козёл. 


- Такого же знака 
нет! 
- Аон - редкий козёл. 


хх 


Воспитательница 
детского сада занима- 
ется с ребятишками: 

- Итак, детки, те- 
перь давайте дружно, 
громко, хором ещё раз 
повторим те нехорошие 
слова, которые нигде и 
никогда нельзя произно- 
сить! 


По горизонтали: 5 Колючий кус- 
тарник с красными кислыми яго- 
дами. 7. Столкновение противопо- 
ложных сил, интересов, стремле- 
ний. 8. Завоеватель, грабитель, 
захватчик (на испанский манер). 
10. Сезон года. 11. Кислород со 
специфическим запахом. 12. Хищ- 
ник из семейства енотовых, обита- 
ющий в Гималаях. 14. В музыке: 


очень быстрый темп. 16. Учёный в 
области фауны и флоры. 17. Вы- 
мышленный граф-вампир, глав- 
ный герой романа Брема Стокера. 
19. Единица времени. 21. Отечест- 
во. 22. Русский писатель («Леди 
Макбет Мценского уезда», «Лев- 
ша»). 23. Областной центр в Рос- 
сии. 26. Место стоянки и текущего 
ремонта локомотивов и вагонов. 


По 


29. Монах. 30. Маршал Советского 
Союза. 31. Примесь меди или оло- 
ва к золоту, серебру для придания 
им большей твёрдости. 32. Высо- 
кий колючий кустарник с жёлты- 
ми кисловатыми ягодами. 
вертикали: 1. 
Австралии. 2. Пьеса Е. Корнейчу- 
ка (1942 год). 3. Слоистый проз- 
рачный минерал. 4. Устройство 
для магнитной записи речи. 6. Му- 
зыкальное произведение из нес- 
кольких частей, объединённых об- 
щим замыслом. 7. Отрицательный 
полюс источника постоянного то- 
ка. 8. Русский учёный и изобрета- 
тель, генерал-лейтенант царской 
армии, заложивший научные ос- 
новы конструирования боевых ра- 
кет. 9. Маршал Советского Союза. 
13. Роман И.С. Тургенева. 15. Го- 
род-герой на Чёрном море. 16. 
Глубочайшее пресноводное озеро 
Земли. 18. Одногодок. 20. Хищник 
с ценным мехом, разновидность 
куницы. 24. Крупнейшая река Ев- 
ропы. 25. Областной центр на Ук- 
раине. 27. Ступенька, порожек на 
скале. 28. Хищная морская рыба, 
гроза для человека. 
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